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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ 


Книга Карла Ротхаммеля (ОМ 2 АВК) «Антенны» является одним 
из самых распространенных пособий среди радиолюбителей, ведущих 
работу в эфире. Впервые книга вышла в 1959 г. в Германской Демо- 
кратической Республике и выдержала после этого пять изданий. 
Эта книга переведена в ряде стран (Англии, Австрии). 

Такое широкое внимание радиолюбителя к этой книге вызвано 
прежде всего тем, что в ней приводится большое количество практи- 
ческих коиструкций разнообразных антенн для работы как на корот- 
кнх, так и на ультракоротких волнах. 

В книге приводятся простейшие расчеты подавляющего боль- 
шинства антенн, применяемых коротковолновиками всего мира, 
а также и модификаций этих антенн, усовершенствованных в послед- 
ние годы. 

Умелое сочетание теории с практическими данными разнообраз- 
ных антенн делает эту книгу доступной очень широкому кругу радио- 
любителей. 

Значительное место в книге отводится практическим советам по 
настройке антенн и их согласованию. 

Особый интерес для советских радиолюбителей представляет 
раздел, посвященный УКВ антеннам. . 

Нет сомнений, что русский перевод книги К. Ротхаммеля «Ан- 
тенны» получит широкое распространение среди радиолюбителей- 
спортсменов, а также и среди радиоспециалистов, интересующихся 


антеннами. 
Н. Казанский, ОА З АЕ 
заслуженный тренер СССР 


ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 


«Хорошая антенна — лучший усилитель высокой частоты». Это 
правило было уже хорошо известно в те времена, когда радиолюби- 
тельство начинало только развиваться. Но и сегодня это высказы- 
вание не потеряло своей актуальности. Однако если раньше антенная 
техника находилась в компетенции небольшого круга специалистов — 
ученых и инженеров, то теперь знание антенной техники необходимо 
в общих чертах для каждого технически грамотного человека, интере- 
я антеннами. ў ВЕ 

адиолюбители уже давно оценили те результаты 
применение высокоэффективных антенных ПЕАТ О не 
интенсивно велись разработки в области радиолюбительской антен- 
ной техники, можно судить по тому многообразию антенных систем 
которое было предложено коротковолновиками. : 

В этой книге сделана попытка объединить некоторые вопросы 
теории и практики коротковолновых и ультракоротковолновых 
антенн в едином изложении, в первую очередь с учетом интересов 
радиолюбителей. Эта книга может служить в качестве справочного 
руководства для начинающих радиолюбителей, а также быть полез- 
ной и для опытных радиолюбителей при построении сложных антенн 
Кроме того, в главе «Ультракоротковолновые антенных» приводятся 
многочисленные сведения по антеннам ультракоротких волн, которые 
могут быть полезными для ультракоротковолновиков. Для большей 
простоты и понятности изложения в ряде мест теория излагается 
в упрощенном виде. 

К. Ротхаммель 
р М2 АВК 


м ОЛасаыріаонатошль,. _ ла 


Ета ВЕ ЕДВ ЕВЕ ЕЕ, ЧОН, 


ГЛАВА ПЕРВАЯ 


Общие сведения 


1-1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 


Энергия, излучаемая передающей антенной, распространяется 
в пространстве в виде электромагнитных воли. 

Электромагнитные волны описываются следующими характери- 
стиками. 

1. Длина волны А — кратчайшее расстояние между двумя точ- 
ками в пространстве, на котором фаза электромагиитной волны ме- 


няется на 27. 
9. Частота ѓ — число полных периодов изменения напряжен- 


ности поля в единицу времени. 

3. Скорость распространения волны С — скорость распростране- 
ния последовательности волн от источника энергии. 

Частота электромагнитных волн, скорость распространения и 
длина волны связаны соотношением А = С/4. 

Единицей измерения частоты является герц (гц); 1 гц — одно 
колебание в секунду, 1 кгц (1 килогерц) — 1 000 гц, 1 Мгц (1 мега- 


герц) — 1 000 кгц — 1 000 000 гц. 
Скорость распространения электромагнитных воли в пустоте — 


300 000 000 м/сек. Подставляя значение скорости распространения 
в формулу для длины волны, получаем: 
300 000 000 [м/сек] 
= — 
ми Г У [24] ' 
[м] = 300 000 [км/сек] 
РІкгц] 


Частота определяется по формуле 


ҒІкгц] = 300 00 етек А 


Радиосвязь между двумя пунктами, расположенными на поверх- 
ности земли, осуществляется пространственными или поверхностными 
волнами. Дальность распространения поверхностных волн среднеғо 
любительского передатчика равна 10 км (максимум 100 км). В радио- 
любительской практике поверхностные волны для связи не приме- 
няются, так как они распространяются вдоль земной поверхности 
и в коротководновом диапазоне испытывают сильное поглощение. 
Связь на большие расстояния при малых мощностях передатчиков 
становится возможной благодаря пространственным волнам, которые 


отражаются от ионосферы. 
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Рис. 1-1. Строение земной атмосферы. 


Благодаря наличию электрически заряженных частиц верхние 
слои атмосферы проводящие и обладают свойством отражать радио- 
волны. Область атмосферы, в которой происходит ионизация, назы- 
вается ионосферой. Существует два четко выраженных максимума 
ионизации: один на высоте от 90 до 170 км, так называемый слой Е 
и слой Р, который начинается на высоте 200 км и продолжается до 
высоты 500 км. Слой Ё расщепляется на два слоя — Ё (от 200 до 
300 км) и Ёз (от 300 до 500 км). Выше ионосферы находится так назы- 
ваемая «экзосфера», которая является преддверием космического 
пространства. Экзосфера еще сравнительно слабо исследована, и 
только обработка измерений, произведенных при помощи искусствен- 
ных спутников Земли, позволила предположить, что концентрация 
электронов в экзосфере значительно выше, чем предполагалось до 
сих пор. Самый нижний слой ионосферы, слой О, ежедневно возни- 
кает на высоте от 40 до 60 км. 

Строение ионосферы непрерывно изменяется, и поэтому не сле- 
дует понимать строение ионосферы (рис. 1-1) как неподвижную систему 
расположенных друг над другом слоев. Различаются изменения строє- 
ния ионосферы, имеющие суточную, годичную периодичность, а также 
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изменения, связанные с периодом солнечной активности. Максимум 
солнечной активности совпадает с возникновением на Солнце факелов 
и протуберанцев и имеет период, равный приблизительно 11 ғодам. 
Вследствие увеличения солнечной активности увеличивается интен- 
сивность коротковолнового светового излучения и происходит более 
интенсивная ионизация верхней атмосферы. Изменение концентрации 
электронов в свою очередь приводит к изменению отражающей спо- 
собности ионизированных слоев. Годичные и ежедневные изменения 
состояния ионосферы становятся объяснимыми, если учесть, что 
в зимние месяцы воздействие солнечного излучения на ионосферу 
менее длительно и интенсивно, чем в летние месяцы; таким же образом 
сказывается недостаточное ультрафиолетовое излучение в ночные 
часы. 

Слой Р, находящийся в относительно плотных слоях атмосферы, 
имеет максимальную электронную концентрацию 1 в дневные часы, 
а с заходом Солнца электронная концентрация быстро уменьшается 
до нулевого значения. В слое О сильное ослабление испытывают ра- 
диоволны средневолнового диапазона, а также длинноволновой части 
коротковолнового диапазона. Уменьшение дальиости распростране- 
ния в диапазонах 160 и 80 м, а также ухудшение приема средневол- 
новых станций в дневные часы в основном объясняется поглощением 
этих волн в слое №. В зимние месяцы, когда слой О ионизирован 
слабее, наблюдается увеличение дальности распространения этих 
волн в дневные часы. Слой Е, находящийся выше слоя О, в ночные 
часы исчезает частично. Волна длины 80 м частично поглощается 
в слое ЕЁ, а волна длины 40 м при достаточной электронной концентра- 
ции отражается. 

Основное значение для распространения электромагнитных воли 
имеет слой Ё, так как благодаря ему увеличивается дальность связи 
на коротких волнах. В дневные часы слой Ё под воздействием интен- 
сивного ультрафиолетового излучения распадается на два отдельных 
слоя Ёз и Р,. Основным отражающим слоем является слой Р». Слой Ру 
не имеет такого значения, а даже напротив, в нем происходит допол- 
нительное поглощение энергии радиоволн, отраженных от слоя Ро. 

Волны, излучаемые антенной и проникающие в ионосферу, 
достигнув определенной высоты, на которой электронная концентра- 
ция ‘достаточно велика, отражаются обратно к Земле. Чем выше 
частота волны, тем больше должна быть необходимая для отражения 
электронная концентрация. Отражение происходит с потерями энер- 
гии, причем волны, имеющие низкие частоты, испытывают болынее 
поглощение, чем более высокие. Так, волны частоты ниже 2 Мгц 
днем вообще не отражаются, и только при уменьшении электронной 
концентрации в ночные часы отражение волн этих частот становится 
возможным. Сверхвысокочастотные волны не отражаются и днем, 
а, пройдя слои ионосферы, уходят в космическое пространство. 

Вследствие изменяющегося строения ионосферы приведенное 
описание не дает полной картины происходящих в ионосфере про- 
цессов; здесь приведены лишь сведения, необходимые для понимания 
последующих разделов. 

Вертикальный угол излучения. Для получения наибольшей 
дальности связи в коротковолновом диапазоне можно указать опре- 
деленные оптимальные углы излучения антенны; они зависят от рабо- 


1 Электронная концентрация — количество свободных электронов в единице 
объема ионизироваиного газа. 
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Передатчик 


Рнс. 1-2, Вертикальный угол излучения и его влияние иа дальность распростра- 
нения электромагнитиых волн. 


чей частоты передатчика, а также от высоты и электронной концент- 
рации отражающего слоя. Из рис. 1-2 видно, какие вертикальные 
углы излучения следует выбирать для пространствеиных волн. 

Если угол излучения 0 относительно большой, то основное 
излучение антенны, попав в слой Ё, и отразившись, возвращается 
на Землю на сравнительно небольшом расстоянии 4, от передатчика. 
Работа с такой антенной дает уверенную связь на небольших расстоя- 
ниях, но не дает возможности проводить дальние связи. Антенна с не- 
сколько более пологим углом излучения ©, дает значительно большее 
расстояние (скачок) 4». С увеличением числа скачков увеличивается 
дальность связи. Однако при этом следует учитывать, что каждый 
скачок уменьшает энергию радиоволн, так как каждое прохождение 
через ионизированные слои сопровождается поглощением. 

Очевидно, что для дальних связей оптимальным является очень 
пологий угол 03. 

Излучение коротковолновых антенн всегда занимает более или 
менее широкий вертикальный сектор, в пределах которого имеется 

один или большее число ле- 


град пестков диаграммы направлен- 
ности. Конечно, невозможно по- 

строить антенну в любительском 

коротковолновом диапазоне, ко- 

. 80 торая излучала бы электромаг- 
нитные волиы в резко ограни- 

ченном угле, как, например, в 

дециметровом диапазоне. На- 

ЫҸ Е сколько антенна пригодна для 

20 дальних связей, можно опре- 
г оч делить по тому, насколько при- 

жаты к земле основные лепестки 

диаграммы направленности этой 

антенны. Вертикальный угол на- 


0 75 20м ЕКлона диаграммы направленно- 

сти сильнозависит от высоты под- 
Рис. 1-3. Зависимость вертикального веса антенны и проводимости 
угла нзлучення от высоты подвеса аи- „мли На рис. 1-3 показано, на 


тениы иад поверхностью идеально про- 
водящей земли, какие углы наклона @ при раз- 
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поры 


ей 


мя 


их 
и м 
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м Г. ое Ф, 


зз ена А 


личных высотах подвеса антенны А можно рассчитывать в каждом 
любительском диапазоне. 

Так как ионосфера подвержена постоянным изменениям, то и 
оптимальные уғлы для каждого диапазона меняются. В табл. 1-1 
приведены оптимальные секторы углов излучения, в пределах кото- 
рых можно рассчитывать на устойчивые дальние связи в каждом 
любительском диапазоне. 


Таблица 1-1 


Оптимальные секторы 
вертнкального нзлучения 


Диапазон, | Диапазон углов оптимального 


м излучения, граб 
40 12—40 
20 10—25 
15 7—20 
10 5—14 


1-2. ПОЛУВОЛНОВЫЙ ВИБРАТОР 


Симметричный полуволновый вибратор показан на рис. 1-4. 
Он представляет собой прямолинейный цилиндрический проводник, 
питаемый генератором высокой частоты. Его длина равна половине 
длины волны излучаемых им электромағнитных волн. 

Почти все антенны коротковолнового и ультракоротковолнового 
диапазона представляют собой комбинации из полуволновых вибра- 
торов. Поэтому, чтобы лучше понять принцип действия и изучить их 
свойства, необходимо подробнее ознакомиться с работой полуволио- 
вого вибратора. 

Распределение тока и напряжения. Под воздействием э. д. с. 
генератора, подключенного к зажимам вибратора, в нем возбуждаются 
токи и заряды, которые со- 
здают электромагнитное поле 1=А/2 
вокруг вибратора. С доста- | у РЕ] 
точной для практики точно- =—— с 
стью можно считать, что ток 
и заряды вдоль провода рас- Питание 
пределяются в виде стоячих рус 1-4. Полуволиовый вибратор. 
волн, причем на концах виб- 
ратора устанавливаются уз- 
лы тока и пучности заряда, > Напряжение 
как это показано на рис. 1-5. 

Следует отметить, что 
вместо распределения заряда 
вдоль провода вибратора ча- 
сто говорят о распределении 
напряжения. Такую замену 
нельзя считать правильной, 
однако здесь мы сохраняем 4/2 


понятие напряжения, как рис .5. распределение тока и напряжения 
более привычное. Из приве- по длине полуволнового вибратора. 


Ток 
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денного рисунка становится 

ясным, почему возможно сое- 

| динение элементов УКВ антенн 

(например, антенны «волновой 

ДЕ канал») в их геометрическом 

| центре с металлической конст- 

| рукцией мачты. В центре полу- 

волнового внбратора находится 

і узел напряжения, в котором 

——————-—-———— оно настолько мало, что можно 

произвести заземление, не опа- 
а) 6) саясь значительных потерь. 

Зная распределение тока 

Рис. 1-6. Ширина полосы пропускаиия и напряжения по вибратору, 

вибратора в зависимости от отношения можно определить и сопротив- 


Е/С. 
а — при большом отношении 1/6; 6—  Л@НИе, так как по закону Ома 
напряжение 


при небольшом отношении Ё/С. 
ток 


Теоретически можно определить полное сопротивление в любом 
сечении вибратора, если известны ток и напряжение. Мы ограннчимся 
здесь только следующим важным правилом: на концах вибратора — 
высокое напряжение при малом токе, т. е. большое полное сопротив- 
ление; в середине вибратора (полуволнового!) — малое напряжение 
при большом токе, т. е. небольшое сопротивление. 

Вибратор как колебательный контур. Каждый проводннк имеет 
собственные индуктивность и емкость. У прямолинейного провод- 
ника, в виде которого может быть представлен каждый вибратор, 
индуктивность и емкость распределены почти равномерно по всей 
длине. Так как вибратор представляет собой проводник, открытый 
на концах, то его можно рассматрнвать как «открытый колебатель- 
ный контур». Его резонансная частота определяется индуктивностью 
и емкостью вибратора, зависящей от его геометрических размеров. 

Качество контура в основном определяется отношением Ё/С. 
При большом отношении (большая самоиндукция при малой емкости) 
мы имеем узкополосный контур с острым резонансом (рис. 1-6, а), 
при малом (небольшая самоиндукция при большой емкости) — широ- 
кополосный контур с менее резко выраженным резонансом (рис. 1-6, 6). 

Таким образом, ширина полосы пропускания вибратора (Ађ 
определяется отношением Ё/С, которое в свою очередь зависит от 
отношения длины волны к диаметру проводника — А/4. Например, 
при одинаковой длине вибратор большего диаметра имеет ббльшую 
емкость, так как его поверхность больше, и, следовательно, меньшее 
отношение [/С, чем у вибратора с меньшим диаметром проводника. 
Следовательно, вибратор большего диаметра имеет и большую полосу 
пропускания. 

В коротковолновом диапазоне отношение А/4 практически не 
имеет значения, так как у обычных проволочных антенн оно равно 
5 000 и более. 

Коэффициент укорочения. До сих пор не делалось различия 
между «электрической» и «геометрической» длинами вибратора. 
Фактически электрическая и геометрическая длины вибратора равны 
только в том случае, когда проводник становится бесконечно тонким. 
Скорость распространения (отшнуровывания) электромагнитных волн 
от проводника несколько меньше, чем скорость распространения света. 
В связи с этим, особенно на концах антенны, возникает емкостный 
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== сопротивление. 


ты _ 


СРЕ 


ток, который эквивалентен увеличению длины антенны. Поэтому 
действительная длина вибратора (геометрическая длина) должна 
быть несколько уменьшена по отношению к его электрической длине. 
В действительности коэффициент укорочения трудно точно опреде- 
лить, так как на него влияют высота подвеса антенны, окружающие 
предметы (дома, деревья) ит. д. В УКВ днапазоне, кроме того, коэф- 
фициент укорочения зависит и от отношения А/4. 

На рис. 1-7 изображена зависимость коэффициента укорочения (А) 
полуволнового вибратора в УКВ диапазоне от длины волны и диа- 
метра провода вибратора. 

Пример. Требуется найти геометрнческую длину вибратора 
(полуволнового) для частоты 144 Мгц диаметром 25 мм. 

Частота 144 Мгц соответствует длине волны приблизительно 
208 см. Отсюда получаем соотношение 208 см : 2,5 см == 80. По гра- 
фику рис. 1-7 находим, что отношению А/4 == 80 соответствует коэф- 
фициент укорочения Ё = 0,90. Таким образом, требуемая длина 
вибратора равна Е Р = • 0,90 = 93,6 см. 

Следует отметить, что часто применяемая для расчета УКВ вибра- 
торов упрощенная формула 

141 


1 = рен 
не учитывает влияние отношения А/4 и поэтому дает только прибли- 
зительные значения. 
В коротковолновом же диапазоне, где отношение А/4 больше 
5 000 (< 30 Мгц), упрощенные формулы 


142,2 
0 = Ма 
или 
142 200 
= кент 


102 108 


Рис. 1-7. Коэффициент укорочения полуволиового вибратора в 
зависимости от отношения А/4. 
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Рис. 1-8. Входиое сопротивление полуволнового вибратора в за- 
вненмости от отношення А/4, 


вполне удовлетворяют всем требованиям практики (напомним, что 
эти формулы верны только для полуволновых вибраторов). 
Сопротивление излучения. Сопротивлением излучения антенны 
называется активное эквивалентное сопротивление, иа котором рас- 
сеивается мощность, равная мощности излучения антенны при ра- 
венстве токов в антенне и в сопротивлении. При помощи сопротив- 
ления излучения определяется потребление мощности антенной. Для 
того чтобы сравнивать друг с другом различные антенны, сопротив- 
ление излучения относится к току в пучности. В случае резонанса 
сопротивление излучения настроенной антенны и сопротивление 
потерь в сумме составляют активное входное сопротивление или со- 
противление на зажимах антенны. Обычно сопротивление потерь 
значительно меньше сопротивления излучения. Сопротивление излу- 
чения зависит от расположения антенны по отношению к Земле и 
окружающим предметам, а также от ее геометрических размеров. 
При известной излучаемой мощности Рзз и максимальном зна- 
чении тока Г,акс Сопротивление излучения может быть рассчитано по 


формуле 


Так как питание полуволновых вибраторов производится в пуч- 
ности тока (геометрическом центре), то, следовательно, входное 
сопротивление равно сопротивлению излучения. 

Теоретически входное сопротивление полуволнового вибратора 
73 ом, но это значение определено в предположении, что проводник 
бесконечно тонкий (отношение А/4 == со) и антенна расположена 
бесконечио высоко над Землей. 

В диапазоие КВ и УКВ диаметр провода вибратора редко бывает 
меньше 2 мм, при этом входное сопротивление равно от 60 до 65 ом. 

Кривая рис. 1-8 показывает зависимость входного сопротивления 
Рх полуволнового вибратора от отношения А/4. 

„Диаграмма направленности. Электромагнитные. волны распро- 
страияются от вибратора со скоростью света, но распределение 
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излучения по всем направлениям происходит неравномерно. У всех 
антенн в определенных направлениях имеются максимумы, а в дру- 
гих — минимумы излучения. Для того чтобы полностью изобразить 
диаграмму направленности излучения, ее необходимо построить в трех- 
мерном пространстве. На практике, однако, оказывается достаточным 
рассматривать сечения диаграммы направленности горизонтальной 
и вертикальной плоскостями. 

Опытное снятие диаграммы направленности в горизонтальной 
плоскости осуществляется при помощи замера значений иапряжен- 
ности электрического поля в точках, расположенных на окружности 
некоторого радиуса вокруг антенны. Радиус должеи составлять по 
меньшей мере 3—5 А. Данные измерений затем наносятся в соответст- 
вии с направлением и напряженностью поля на бумагу с полярными 
координатами, и таким образом получается диаграмма направленности 
в горизонтальной плоскости. На рис. 1-9 в качестве примера показана 
диаграмма направленности в горизонтальной плоскости горизон- 
тального А/2 вибратора. 

Концентрические линии служат для задания масштаба по напря- 
женности поля, в то время как радиальные линии образуют деление 
окружности на 360° и служат для определения направления. Как 
видно из рис. 1-9, диаграмма направленности полуволнового вибра- 
тора в плоскости, проходящей через его ось, имеет форму восьмерки, 
где максимум излучения расположен в направлении, перпендикуляр- 
ном оси вибратора, а минимум — в направлении его оси. 

Приведенная диаграмма является идеализированной; иа прак- 
тике она несколько изменяется под влиянием окружающих пред- 
метов, а также за счет дополнительного подключения каких-либо 
дополнительных элемеитов, например рефлекторов и директоров. 

Диаграмма направленности полуволнового вибратора в верти- 
кальной плоскости при различной высоте подвеса его над поверхностью 
идеально проводящей земли изображена на рис. 1-10. 

Из рассмотрения приведенных рисунков можно сделать вывод, 
что для радиолюбительской работы следует располагать полуволно- 
вый вибратор по меньшей мере на расстоянии А/2 от поверхности Земли. 
Вибратор, расположенный на высоте А/4, имеет значительную интен- 
сивность излучения под высокими углами и поэтому применяется 
обычно для связи с самолетами, но 
дает плохие результаты при связях 
на большие расстояния. 

Из диаграммы направленности 
можно определить и другие важ- 
ные параметры, характеризующие 
антенну. `В первую очередь нас 
интересует ширина диағраммы на- 
правленности. Под шириной диа- 
граммы направленности понимает- 
ся угол, внутри которого напря- 
жениость поля превосходит опреде- 
ленный уровень. Она определяется 
следующим образом: наибольшее 
напряжение на входе приемника 
(измерительного) принимается за 7 
единицу, затем определяются две 
точки по обеим сторонам главно- репне а 
го лепестка диаграммы направлен- тальной плоскости. 
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Рис, 1-10. Диаграмма направленности полуволиового вибратора 
в вертикальной плоскости, 


ности, в которых напряжение уменьшается до |0,5 == 0,71 от значения 
максимального напряжения (что соответствует уменьшению мощности 
до 0,50), т.е. происходит уменьшение напряжения на 3 06. Соот- 
ветственно прямые (рис. 1-11), проведенные через центр, и эти точки 
образуют искомый угол, 
определяющий ширину 
диаграммы направленно- 
сти. 

Ширину диаграммы 
направленности можно 
также определить как 
угол, внутри которого 
мощность превосходит по- 
ловину максимальной 
мощности, излучаемой в 
основном направлении. 

Иногда применяется 
понятие ширины диаграм- 
мы направленности на 
уровне половинной на- 
пряженности поля. Этот 
угол определяется точка- 
Рис. 1-11. Диаграмма направлеиности и ее па- ми, расположенными по 


раметры. 

эбе стороны от А 
а — угол раскрыва (ширина диаграммы направ- ни Е не 
ленности на уровне 0,707); б — ширина диаг- я основного излучения, 
раммы иаправленности на уровне 0,5, в которых напряженность 
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поля достигает значения, 
равного 0,5 максимального. 
Половинная напряженность 
поля соответствует 0,25 мощ- 
ности или уменьшению на- 
пряжения на 6 06. 

Изображенная диаграм- 
ма направленности (рис. 1-11) 
идеализированная. В дей- 
ствительности основной ле- 
песток деформируется и по- 0 
являются боковые лепестки 
диаграммы направленности. рис. 1-12. Диаграмма направленности полу- 

Часто применяют также волнового вибратора в прямоугольных ко- 
изображение диаграмм на  ОРАинатах. 
правленности в прямоуголь- 
ной системе координат (рис. 1-12). Если диаграмма направленности 
обладает симметрией относительно направления основного излу- 
чения, то это позволяет изображать диаграмму направленности толь- 
ко в секторе углов от 0° до 180°, причем максимум излучения совме- 
щается с 0°. 

Для изображения диаграмм направленности антенн с несиммет- 
ричными лепестками по оси абсписс откладываются углы от 0 до 360°. 
Для изображения диаграммы направленности антенны в вертикальной 
плоскости в прямоугольной системе координат используют углы от 
0 до 90°. 
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1-3. ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР 


Описанные выше простые полуволновые вибраторы могут быть 
соединены в виде шлейфа, образуя петлевой вибратор (рис. 1-13) *. 
Диаграмма направленности петлевого вибратора почти ничем 

не отличается от диаграммы направленности простого вибратора. 
При параллельном соединении 

4/2 двух простых вибраторов об- 

щая индуктивность уменьшает- 

ся в соответствии с формулой 


1, [47а 
бт == рр 
Рис. 1-13. Петлевой вибратор. ош," 
а емкость суммируется. Отношение Г/С, следовательно, у петлевого 
вибратора меньше, а полоса пропускания больше, чем у простого 


вибратора. 
Для расчета сопротивления излучения полуволнового вибратора 


мы использовали формулу 


При параллельном соединении двух одинаковых полуволновых вибра- 


* Петлевой или шлейф-вибратор был предложен А. А. Пистолькорсом 
в 1936 г, 
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торов, образующих петлевой 

вибратор, антенный ток, проте- 

кая по двум ветвям, разделяет- 

ся на две части. Таким обра- 

зом, при той же мощности из- 

лучения антенный ток петлево- 

Рис. 1-14. Двойной петлевой вибратор. го вибратора равен половине 
антенного тока простого вибра- 

тора; сопротивление излучения петлевого вибратора принимает вид: 

©’ = Ризл 
изл (5 \5 


5) 


Таким образом, для простого вибратора получаем: 


Рзд Р Руизлі?, 
а для петлевого внбратора 


. 1\2 
Ризд = Кизл (5) А 


Так как в обоих случаях излучаемая мощность одинакова, можно 
сделать вывод, что Рзд = 45,33, т.е. сопротивление излучения 
петлевого вибратора в 4 раза больше сопротивления излучения 
простого вибратора и равно 240—280 ом. 

Разновидностью простого петлевого вибратора является двойной 
петлевой вибратор (рис. 1-14). 


1 2 56 10 202 30 


Рис, 1-15. Входное сопротивление петлевого виб- 
ратора е различными диаметрами проводников, 
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Рис. 1-16. Входное сопротивление двойного петлевого виб- 
ратора с рззличными диаметрами проводников. 


В том случае, если диаметры всех проводников одинаковы, 
антенный ток в каждом вибраторе равен одной трети общего антеи- 
ного тока. Входное сопротивление двойного петлевого вибратора 
при этом в 9 раз больше входного сопротивления простого вибратора 
(около 540—630 ом). Часто для изменения входного сопротивления 
на зажимах антенны выбирают различные диаметры вибраторов. 

Если диаметр верхнего неразорванного вибратора 4, больше, чем 
диаметр 4, нижнего вибратора, то входное сопротивление увеличи- 
вается по сравнению с входным сопротивлением обыкновенного петле- 
вого вибратора, и наоборот, если диаметр 4, больше, чем а,, то 
входное сопротивление уменьшается. Эта последняя возможность 
изменения входного сопротивления редко используется на практике, 
так как в целях согласования антенны с линией питания обычно 
иеобходимо увеличивать входное сопротивление. 

Входное сопротивление петлевоғо вибратора при различных 
диаметрах (4 >> 4,) приведено в виде графиков на рис. 1-15. Напри- 
мер, при 4/4, = З и р/а, = 6 входное сопротивление равняется 
шестикратному входному сопротивлению полуволнового вибратора 
(360—420 ом). Таким же образом, выбирая диаметр центрального про- 
водника равным или меньшим, чем диаметры верхнего и нижнего про- 
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водников, можно изменять входное сопротивление двойного петлевого 
вибратора. На рис. 1-16 изображена зависимость входного сопротив- 
ления двойного петлевого вибратора при различных соотношениях 
диаметров и расстояний между проводниками. 


1-4. ВОЛНОВЫЙ ВИБРАТОР 


Вибратор, электрическая длина которого равна длине волны А, 
называется волновым вибратором (рис. 1-17). 

Обе половины вибратора в этом случае синфазно возбуждаются 
в пучности напряжения. Так как при этом высокому напряжению 


4/2 А/2 
Напряжение 


Ток Напряжение Ток 


Рис. 1-17. Волновый вибратор. 


соответствует небольшой ток, то полное входное сопротивление 
волнового вибратора на зажимах относнтельно высокое. Иногда 
волновый вибратор называют вибратором с питанием по напряжению. 

Входное сопротивление и ширина полосы пропускания волнового 
вибратора в большей мере зависят от отношения Ја, чем у полувол- 
нового вибратора. Кроме того, полоса пропускания всегда больше, 
чем у полуволнового вибратора при одном и том же отношении Ма. 
На рис. 1-18 изображена зависимость входного сопротивления вол- 
нового вибратора от отношения А/4. 

Входное сопротивление №; зависит также от расстояния между 
правой и левой частями вибратора, причем Квх (рис. 1-18) соответст- 
вует расстоянию ХХ, равному диаметру провода вибратора. 


0,90 


1000 10000 20000 


20 100 


Рис. 1-18. Входное сопротивление и коэффициент укорочення волнового 
вибратора в зависимости от отношения ма. 
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У волнового вибратора также другой коэффициент уксвочения. 
Коэффициент укорочения Ё в зависимости от А/4 показан на 
рис. 1-18. 

Пример. Необходимо определить входное сопротивление и козф- 
фициент. укорочения волнового вибратора, изготовленного из алюми- 
ниевой трубки диаметром 2 см, для | == 150 Мгц, что соответствует 

= 200 см. Отношение А/@ равно, таким образом, 200 : 2 = 100. 
При отношении А/4 == 100 из рис. 1-18 находим, что входное сопротив- 
ление приблизительно 900 ом, а коэффициент укорочения составляет 
0,87. 

Вследствие своей большей протяженности волновый вибратор 
несколько эффективнее, чем полуволновый, и имеет усиление 1,8 06. 


1-5. УСИЛЕНИЕ АНТЕННЫ 


Усиление антенны задается как отношение напряженностей 
поля или отношение мощностей. Выигрыш по мощности определяется 
как увеличение мощности в направленни основного излучения, 
которое дает направленная антенна по сравнению с полуволновым 
вибратором. Например, если передающая антенна имеет 4-кратное 
усиление, это означает, что для создания в точке приема напряжен- 
ности поля, равной напряженности поля, создаваемой направленной 
антенной, к простому полуволновому вибратору надо подвести мощ- 
ность высокой частоты, в 4 раза превосходящую мощность, подводи- 
мую к направленной антенне. Отношение мощностей выражается так: 


1016 Е = децибелы. 
2 


Для обозначения выигрыша приемной антенны обычно приме- 
няется отношение напряжений: 


2016 Е = децибелы. 
2 


Например, если простой полуволновый вибратор дает на входе 
приемника напряжение 50 мкв, а требуется напряжение 200 мкв, 
то следует заменить полуволновый вибратор направленной антенной, 
имеющей 4-кратный выигрыш по напряжению. 

В вышеприведенном примере следует выбрать антенну с усиле- 
нием в 12 06, так как отношение напряжений 4 : 1 соответствует 12 06. 

Между усилением по напряжению и усилением по мощности 
существует простая связь, а именно: усиление по напряжению рав- 
няется корню квадратному из усиления по мощности или, наоборот, 
усиление но мощности равно квадрату усиления по напряжецию. 
Таким образом, если антенна имеет усиление 12 96, то это соответ- 
ствует 16-кратному усилению по мощности или 4-кратному усилению 
по напряжению (см. штриховую линию на рис. 1-19). 

Однако на практике приходится сталкиваться не только с усиле- 
иием, но и с потерями, которые возникают, например, в любой линии 
передачи. Ослабление также задается в децибелах (см. рис. 1-20). 
Например, телевизионная антенна подключена к приемнику при по- 
мощи отрезка кабеля длиной 100 м, который имеет коэффициент 
ослабления (по паспорту) 7 96/100 м. Из рис. 1-20 видно, что только 
около 0,45 (45%) напряжения на зажимах приемной антенны попадает 
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Отношение 


0 +5 210 415 + 2096 


Рис. 1-19. Номограмма для определення усилення по напряже- 
нию, току и мощности. 


на вход приемника, что соответствует 0,2 (20%) принимаемой мощ- 
ности. 

При обозначении усиления и ослабления в децибелах их можно 
просто складывать и вычитать (вместо умножения и деления). Напри- 
мер, если антенна, имеющая усиление 12 06, подключена к приемнику 
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Рис, 1-20. Номограмма для определения ослабления по напряжению, току и мощ- 
ности, Я 
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при помощи линии, имеющей общее ослабление 7 06, то усиление 
всей антенно-фидерной системы будет 12—7 == 5 06. 

В теории антенн усиление аитенны иногда задается не по отно- 
шению к полуволновому вибратору, а по отношению к «идеальному» 
вибратору, который имеет шаровую диаграмму направленности. 
Учитывая, что полуволновый вибратор имеет по отношению к такому 
вибратору усиление 2,14 06 (так как полуволновый вибратор имеет 
диаграмму иаправленности, отличную от шаровой), то антенна, 
имеющая по отношению к полуволновому вибратору усиление, равное 
6 06, по отношению к идеальному вибратору имеет усиление 8,14 06. 


1-6. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ 


Только в редких случаях возможно непосредственное подключе- 
ние антенны к приемнику или передатчику, так как обычно стремятся 
подвесить антенну как можио выше и дальше от окружающих пред- 
метов. Следовательно, между антенной и входом приемника или вы- 
ходом передатчика необходимо включить линию передачи, которая 
должна служить для передачи высокочастотной энергии с минималь- 
ными потерями и без паразитного излучения (рис. 1-21, 1-22). 

Волиовое сопротивление линии передачи. Важнейшим электри- 
ческим параметром линии является ее волновое сопротивление 7. 
Линию можно представить в виде соединения индуктивностей и емко- 
стей, соответствующих распределенным по длине линии индуктив- 
ности и емкости (рис. 1-23). 

Волновое сопротивление в основном зависит от поперечных раз- 
меров линии и вида применяемого диэлектрика между проводииками 
линии. Обычно встречаются волиовые сопротивления от 30 до 600 ом. 

Если не учитывать потерь в линии, что всегда может быть оправ- 
дано на практике, то волновое сопротивление 2 определяется по 


формуле А 
ЈА 
РА == Ус ; 


где 7 — действительное число и, следовательно, волновое сопротив- 
ление не зависит от частоты и длины линии. 

Большая иидуктивность и меньшая емкость приводят к более 
высокому волиовому сопротивлению. Практически это означает, 
что линия из тоиких про- 


водников (большое Ё) при А Г 
значительном расстоянии 4 а 
между проводниками (не- Г 
а 
и) 
Рис. 1-22. Двухпроводная линия. 
ЛЬ ГАТА АТА ДЕ 11А 
ит 
226 дод да а" 


Рис. 1-23. Эквивалентная электрическая 
схема двухпроводной линии. 


Рие. 1-21. Коакси- 
альная линия. 
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большая С) имеет большее волновое сопротивление, чем линия йз 
проводников большего диаметра с меньшим расстоянием между 
ними. 

Высокочастотные линии, нмеющие волновое сопротивление от 
30 до 300 ом, изготовляются промышленностью в виде ленточных 
и коаксиальных кабелей. К кабелям обычно прилагается паспорт, 
в котором указываются его параметры. Для кабелей с неуказанными 
параметрами волновое сопротивление может быть рассчитано по сле- 
дующим приближенным формулам. 

1. Коаксиальный кабель: 


60, 2 138 р 
2= ——1п — или 2-10 
Уе а У 5 а ЕД 
где Їп — натуральный логарифм; 
15 — логарифм по основанию 10; 
е — диэлектрическая постоянная применяемого изоляционного 


материала; 
2. Ленточный кабель: 
120, 2 
2 == ВР или а 28: 
ре та Ме а 
При воздушной изоляции диэлектрическая постоянная воздуха ғ 


равна 1. 
В таблице 1-2 приведены диэлектрические постоянные различных 


ИЗОЛЯЦИОННЫХ материалов. 
Таблица 1-2 


Диэлектрические постоянные 
различных изоляционных 


материалов 
Изоляциониый Диэлектриче- 
материал ская постоян- 
ная = 
Воздух ааа. | 
Полистирол ........ 2,4 
Стирофлекс........ 2,5 
Полиизобутилен..... 2,2 до 2,6 
Миполам .......... 3,4 
Плексиглас ........ 3,5 
Аменит.......... Я 3,9 
Стєатит: «ооа аи около 5,0 
Порцеллан......... 5,0 
Калит. ........... 6,5 


Неизвестное волновое сопротивление может быть измерено и 
с помощью измерительного моста ЁС. Для этого измеряют емкость 
между центральной жилой и оплеткой (внешним проводником) кабеля. 
Затем противоположный конец кабеля замыкается и измеряется 
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Гесер Д 
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Рис. 1-24, Волновое сопротивление 2 двухпроводной лннии с воз- 
душной изоляцией в зависимости от отношения 2/4. 


200 ом 


0 50 100 150 


Рис. 1-25, Волновое сопротивление 2 концентрической линни 
с воздушной изоляцией в зависимости от отношения 2/4. 


индуктивность между центральной жилой и оплеткой. Измеренные 
индуктивности [гк] и емкости [Ф| подставляются в формулу 


Е 
2 = уг. 


Измерение волнового сопротивления ленточного кабеля произ- 
водится подобным же образом, но он не должен лежать на земле, 
а должен быть свободно подвешен. 
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Рис. 1-26. Волновое сопротивление 2 линии с воздушной изо- 
ляцией, круглым внутреииим проводииком и квадратным внеш- 
ннм. 
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Рис. 1-27. Волновое сопротивление 2 экранированной симмет- 
ричной двухпроводной линии с воздушной изоляцией. 


Вычисление волнового сопротивления 2 упрощается при исполь- 
зовании графиков рис. 1-24—1-27. В прнведенных графиках волновое 
сопротивление рассчитывается для воздушной изоляции. Для перехода 
к волновому сопротивлению линии с изоляционным материалом 
с диэлектрической постоянной, отличной от диэлектрической постоян- 
ной воздуха, необходимо значение 2, полученное из этих графиков, 


умножить на ИУ. 
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4-7. ПИТАНИЕ АНТЕНН Напряжение Ток 


зга 
Различают в основном два Ча В 
способа питания антенн -— при 


помощи настроенных линий пе- 
редачи и при помощи ненаст- 
роенных линий передачи. 

Оба вида линий передачи 
при правильно выбранных раз- 
мерах служат для передачи 
энергии без потерь на излу- 
чение. 

Настроениая линия пере- 
дачи. В разомкнутой двухпро- рис, 1-28. Стоячие волны в двухпро- 
водной линии, имеющей элек- водной линии. 
трическую длину А/2 или п ·А/9, 
при возбуждении ее передатчиком возникают стоячие волиы 
(рис. 1-28). 

Распределение напряжения и тока в линии указывает на то, что 
при небольшом расстоянии между проводами линии (по сравнению 
с длиной волны) электромагнитные поля обоих проводников компенси- 
руют друг друга и настроенная линия передачи или совсем не излу- 
чает, или ее излучение невелико. 

Посредством настроенной линии передачи можно питать любой 
резонансный вибратор и одновременно производить трансформацию 
полного сопротивления (рис. 1-29). 

На рис. 1-29, а показан полуволновый вибратор с настроенной 
^/2, линией; входное сопротивление в точках 47 и 277” одинаковое. 
Если тот же вибратор возбуждать с удвоенной частотой, то полувол- 
новый вибратор становится волновым н линия питания также имеет 
электрическую длину, равную 1А. Сопротивление в точках 7’7’ 
по-прежнему остается равным сопротивлению в точках 27 (1-29, 6). 

Вообще говоря, можно возбуждать А/2 вибратор любой высшей 
гармоникой (2А; 2,5%; ЗА; 3,5А), и при этом входное полное сопротив- 


А/2 


Ток 

аг пумост тона : 

низкое сопротибление 

2'2'= пучность тона : 
И 

низкое сопротивление 

22=7'7' 


22 = узел тока: 
высокое сопроти8- 

ленив 
2'2'=узел токах 
высокое сопротив ~ 
ление 


Тл 


22=2' 2' 
2' 7! г 7’ 
а) 6) 
Рис. 1-29. Трансформация входного сопротивления в полуволновом вибраторе. 
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22 =пучность тока: низкое сопротивление 
2’ узел тока: Высокое сопротивление 


А 


Ток Ток 


А Ток | Ток 


22=узел тока: Высокое сопротивление 
2' 2! пучность тока: низкое сопротивление 
22<7'2' 22>2'2' 


Рис. 1-30. Вибраторы с настроенной А/4 линией передачи. 


ление 27 вибратора будет трансформироваться в соотношении 1: 1 
к точкам 7’7’ входа линии передачи. При питании антенны по линии 
передачи длиной А/4 или равной кратному числу четвертой исполь- 
зуемой длины волны (3/44; 5/4^; 7/4А и т. д.) происходит трансформа- 
ция входного сопротивления, связанная с тем, что соотношение между 
напряжением и током на конце линии передачи меняется на обратное 
соотношение в начале линии (см. рис. 1-30). 

Основиым преимуществом настроенных линий является то, что 
при таком методе питания вибратор можно возбуждать не только 
основной волной, но и всеми высшими кратными гармониками ее 
волны. Например, волновой вибратор диапазона 80 м с настроенной 
^/2 линией питания может быть использован на всех любительских 
диапазонах. Для длины волны 40 м этот вибратор представляет собой 
9А. вибратор с 1А линией передачи; для длины волны 20 м — 4А вибра- 
тор с 2А линией передачи и т. д. При этом полное входное сопротив- 
ление вибраторов без изменения трансформируется из точек 22 
к входу линии передачи (точки 2' 7’). Вследствие указанных достоинств 
настроеиные линии передачи довольно часто применяются в диапазоне 
коротких волн. 

При выборе расстояния между проводниками необходимо найти 
компромиссное решение. С одной стороны, расстояние между провод- 
никами фидера необходимо выбирать как можно меньше, чтобы линия 
передачи не излучала. С другой стороны, слишком близкое располо- 
жение проводников приводит к увеличению потерь в коротких изоля- 
ционных распорках. На практике целесообразно в диапазонах 80 
и 40 м брать расстояние между проводниками, равное 15—20 см, 
а в диапазонах 20, 15 и 10 м — 10 см. Для всеволновой антенны сле- 
дует выбирать расстояние между проводниками 10—15 см. 

В настроенных линиях передачи возникают стоячие волны. 
В пучиостях тока увеличиваются омические потери, а высокое напря- 
жение делает необходимым применение хороших изоляторов. Поэтому 
для изготовления настроенных линий передачи применяют толстый 
провод или канатик и хорошие изоляционные распорки. 

При малой мощности передатчика можно применять ленточные 
кабели, но при этом следует принимать во внимание их коэффициент 
укорочения (около 0,8). Потери у ленточных кабелей, конечно, выше, 
чем у линий передачи с воздушной изоляцией. 

Для согласования выходных каскадов передатчика с линией 
передачи в основании линии передачи целесообразно предусмотреть 
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включение подстроечного эле- 
мента. Обычно в различных ва- 
риантах включаются конденса- 
торы переменной емкости (рис. 
1-31). 

Для ‘целей согласования и 
подстройки настроенных линий 
передачи наиболее подходят 
симметричные фильтры, пока- 
занные на рис. 1-32. Более под- 
робно цепи связи будут разо- 
браны далее (полное сопротив- 
ление в точках 7’7’ произ- 
вольное). 

Согласоваиные линии пе- 
редачи. Если подключить ли- 
нию передачи к нагрузке, имею- 
щей сопротивление, равное вол- 
новому сопротивлению линии, 
то и входное сопротивление ли- 


Изоляционные распорки, 


Катушки связи с мощным каскадом 
а) 6) 8} 


Рис. 1-31. Схемы связи с линией пере- 
дачи. 


а — схема связи линии передачи с пе. 
редатчиком при низком сопротивлении 
в точках 277” (связь по току); 6 — 
схема связи линии передачн с выходиым 
каскадом передатчика при высоком со- 
противлении в точках 2”7” (связь по на- 
пряжению); в — универсальная схема 
связн. 


нии будет равно волновому со- 
противлению линии. Волновое сопротивление линии представляет 
собой омическое сопротивление и не зависит от частоты и длины 
линии. Если входное сопротивление антенны точно равно вол- 
новому сопротивлению линии, которая в свою очередь согласо- 
вана с выходом передатчика, то энергия высокой частоты без потерь 
на излучение поступает в антенну по линии питания любой длины. 
ГСогласованная лииия питания работает в режиме «бегущей» волны 
который отличается от режима «стоячей» волны сохранением по всей 
+ длине линии постоянных значений тока и напряжения, т. е. отсутст- 


Н 


| вуют узлы и пучности тока и напряжения, имеющие место в режиме 
* стоячей волны. Линия передачи в режиме бегущей волны (ненастроен- 
ная линия питания) имеет меньшие потери, чем линия, работающая 

в режиме стоячей волны (настроенная линия питания). Этот факт 

объясняется тем, что в режиме стоячей волны в пучностях тока уве- 

личиваются омические потери, в пучностях напряжения — диэлектри- 

ческие потери, а в линии с бегущей волной эти потери вследствие 

: отсутствия пучностей тока и на- 

„пряжения значительно ниже. 
В диапазоне УКВ и дециметро- 

вых волн при питании антени 

почти исключительно исполь- 

зуется режим бегущей волны. 

-- Потери в согласованной ли- 
2 нии передачи в основном обус- 
ловлены продольным сопротив- 
лением линии и потерями в 
применяемом изолирующем ма- 
териале. На высоких частотах 
продольное сопротивление про- 
водника вследствие поверхност- 
ного эффекта значительно боль- 
Катушки связи с мощным коскадом ше, чем на постоянном токе. 


Рис. 1-32. Антенный П-образный фильтр  ПРодольное сопротивление мед- 
для симметричных линий передачн, ного проводника, имеющего 


Изоляционные 
распорки 
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обычные размеры, может быть рассчитано 
по следующей приближенной формуле: 


х 8,4 а. 
В [ом/км] кз. а [см] У [Мг р) 
где 4 — диаметр проводника, єм. 

Сопротивление у многожильных про- 
водников возрастает на 0,25 от значения 
сопротивления для гладкого провода, а 
для оплеток коаксиальных кабелей В 
2—3 раза. 

Точное согласование входного с0- 
противления антенны с волновым сопро- 
тивлением линии передачи имеет решаю- 
щее значение для передачи высокоча- 
стотной энергии по линии питания без 
Рнс. 1-33. Коэффициент по- потерь. При отсутствии согласоваиия В 
лезного действия по мощно линии возникают отраженные волны, ко- 
сти линии передачи в зависи” торые взаимодействуют с падающими, 
Яром И НАГРУЗКОЙ. создают более или менее сильно выра- 

женные стоячие волны. Появление стоя- 
чих воли приводит к увеличению потерь в линии на излучение. 
Плохо согласованиая линия, таким образом, уже ие подводит всей 
высокочастотной энергии передатчика к антенне и уменьшает к. п. Д. 
выходиой ступени передатчика. 


Потери, бозникающие 8 результате стоячит волн, 86 


Потери при точном согласований и3-30 
потерь @ линии передачи, 96 


Рис. 1-34. Номограмма для определения дополнительных потерь 
в лиини передачи за счет неточного согласования. 
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В качестве меры точности согласования между ненастроенной 
линией питания и нагрузкой принимается коэффициент стоячей 
волны (КСВ)*. Под этим коэффициентом понимается отношение 
наибольшего значения напряжения или тока к наименьшему. Это 
означает, что в случае бегущей волны КСВ равен 1, т. е. ток или 
напряжение имеют одинаковое значение по всей длине линии. Вели- 
чииа КСВ, равная 2, является еще приемлемой в радиолюбительской 
практике. Кривая рис. 1-33 показывает, какого значения к. п. д. 
генератора можно достичь при различной степени согласованиости 
нагрузки (различных значениях КСВ). Потери в линии зависят и 
меняются в зависимости от степени отклонения режима питания от 
режима бегущей волны (рис. 1-34). 

Для определения общих потерь в линии необходимо в первую 
очередь определить потери в линии на поглощение. Откладывая это 
значение по горизонтальной оси (рис. 1-34) и проводя прямую до пере- 
сечения с кривой, соответствующей определенному КСВ, находим на 
оси ординат значение потерь, возникающих в линии из-за плохого 
согласования. 

Промышленностью изготовляются высокочастотные кабели и 
линии, имеющие следующие данные: несимметричные коаксиальные 
кабели с волновым сопротивлением 2 от 60 до 75 ом; симметричные 
экранированные линии, 4 == 120 ом; симметричные ленточные лииии, 
2 = 240 + 300 ом. 

Самодельные двухпроводные линии обычно имеют волновое со- 
противление от 300 до 600 ом. 


1-8. СОГЛАСУЮЩИЕ И ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 


Обычно входное сопротивление антенны не соответствует волно- 
вому сопротивлению линий передачи, поэтому становится иеобходи- 
мым включение согласующих и трансформирующих элементов между 
вибратором и линией передачи. Ниже проводится рассмотрение раз- 
личных возможностей согласования. 

Т-образная схема согласования. Т-образная схема согласования 
наиболее просто выполнима в диапазоне УКВ и применяется при 
условии, что входное сопротивление антенны меиьше, чем волновое 
сопротивление линии. 

На рис. 1-35 изображена конструкция и даны размеры Т-образ- 
ной схемы согласования. Сопротивление по длине полуволнового 
вибратора распределено таким образом, что на концах вибратора оно 
максимально (вспомним, что в центре полуволнового вибратора на- 
пряжение имеет минимум, а на концах вибратора имеют место пучности 
напряжения, отсюда становится ясным принцип действия Т-образной 
схемы согласования). 

Располагая подвижные хомутики симметричио относительно 
центра вибратора таким образом, чтобы входное сопротивление ока- 
залось равиым волновому сопротивлению линии, получаем согласо- 
вание антенны с линией. Теоретически наиболее высокое входное 
сопротивление Т-образной схемы достигается при расположении 
хомутиков на концах диполя, но, как видио, при этом вибратор ста- 
новится петлевым, имеющим, как известно, входное сопротивление 


+ Наряду с КСВ используется коэффициент бегущей волны КБВ, ра й: 
КЬБ == ЏКСВ, р р Е 
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—— МР 


Подвижные хомутики 


Линия 0) 


= А 
2 =от 001 40 002 ей 


21—08 Рис. 1-35. Т-образная схема согласования, 


а — практическая конструкция; б -— кон- 
а} струкция подвижных хомутиков. 


240—280 ом (рис. 1-36). Практически наибольшее входное сопротив: 
ление, получаемое при помощи Т-образной схемы, достигается при 
расположении хомутиков приблизительно на расстоянии А4 друг от 
друга. При увеличении расстояния между хомутиками сопротивление 
постепенно уменьшается до 240—280 ом. 

Можно увеличить сопротивление, получаемое при применении 
Т-образной схемы согласования, уменьшая диаметр провода 4» по 
сравнению с диаметром провода 4; и уменьшая расстояние между 
проводниками. 

С помощью Т-образной схемы согласования проводится согласо- 
вание любых симметричных линий передачи с волновым сопротивле- 
нием большим, чем входное сопротивление антенны. 7 

В случае, если требуется согласовать полуволновый вибратор 
(входное сопротивление около 70 ом) с двухпроводным фидером с вол- 

новым сопротивлением 600 ом, 
ЛИ? то размеры Т-образиой схемы 


считаны по приближенным 
формулам: 


5 500 
Х [см] = ===; 
7 [Мгц]? 
ВР — точки 290 
максимального полного Р [см] = У 
сопротивления [Мг] 
Рис. 1-36. Подключение Т-образиой схемы Для подключения не- 


согласования в р и симметричного коаксиально- 
г я 4 го кабеля к Т-образной со- 

гласующей схеме его следует 
симметрировать. Один из 
возможных способов симмет- 
рирования изображен на 
рис. 1-87. 

Для такого способа сим- 
метрирования необходимо 
спаять оплетки кабелей и 
подсоединить их к центру 
вибратора, а центральные 
Рис. 1-37. Т-образная схема согласова- жилы соединить с проводни- 


с симметричной лннией передачи р Н 
ТЕЕ двух коаксиальных кабелей, ком Т-образной схемы согла 
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(рис. 1-35) могут быть рас-` 


сования. Следует учитывать, 
что волновые сопротивления ка- 
белей необходимо сложить; на- 
пример, если кабель имеет со- 
противление 60 ом, то волновое 
сопротивление соединения (рис. 
1-37) будет 120 ом. Однако со- 
гласоваиие несимметричного 
коаксиального кабеля более 
просто осуществляется с помо- 
щью ү-образной схемы согла- рис. 1-38. у-образная схема согласова- 
сования. ния для несимметричного кабеля. 
ү-образиая схема согласо- 
ваиия. При согласовании с по- 
мощью 7-образной схемы несим- 
метричный кабель подключается 
к вибратору по несимметричной 
схеме (рис. 1-38). Как и Т-об- 
разиая схема согласования, \- 
образная схема применяется 
только тогда, когда сопротивле- 
ние излучения вибратора мень- 
ше, чем волновое сопротивление 
кабеля питания. 600ом 
Широко применяемой схе- 
мой согласования является ви- 
доизмеиение Т-образной схемы 
согласования — известная как 
А-образная схема согласования Рис. 1-39. А-образная схема согласо- 
Дельтаобразная схема согла вания. 
соваиия по принципу работы ни- 
чем не отличается от Г-образной схемы согласоваиия. Конструктивно 
А-образная схема согласования выполняется из канатика н поэтому 
особенно часто применяется в диапазоне коротких волн (рис. 1-39) *. 
Соотношение Х :Р должно приблизительно равняться 1: 1,25. 
При согласовании полуволнового вибратора с линией, имеющей 
волновое сопротивление 600 ом, и соблюдении вышеуказанного соот- 
ношения можно применять приближенные формулы: 


4/2 


Изоляционные 
распорки, 


3. 
Х [см] = таг лая антенн коротких волн; 
Х [см] = т — для антенн УКВ; 
4.510 
вг [Мгц] 


Если волновое сопротивление линии передачи меиьше, чем 
600 ом, то следует уменьшить расстояние между точками подсоеди- 
нения схемы согласования. Коаксиальный кабель подсоединяется 
несимметрично (рис. 1-40). 

Приведенные схемы согласования не позволяют совершенно точно 
согласовать антенну с линией, т. е. получить КСВ == 1. Это объяс- 


* Такая схема питания называется еще параллельной или шунтовой. 
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няется тем, что провод- 
ники, соединяющие ли- 
пию питания с вибрато- 
ром, имеют большее или 
меньшее индуктивиое со- 
противление. Одиако на 
практике при тщательном 
выполнении согласова- 
ния возможно получение 
КСВ = 1,5. 

Экспериментальный 
подбер точки подключе- 
ния схемы согласования 
довольно трудно осуществить в диапазоне КВ, где проволочные 
антенны обычно подвешиваются довольно высоко. Поэтому, когда 
приблизительно известно входное сопротивление симметричиого 
вибратора, для согласования выгоднее применять четвертьволиовый 
трансформатор. 

Четвертьволиовый траисформатор. Между волновым сопро- 
тивлением 7 согласующего четвертьволнового отрезка двухпроводной 
линии, ко входу которого подключено сопротивление Дьх, а к выхо- 
ду — сопротивление ных, можно установить следующее соотношение: 


Рис. 1-40. Несимметричная схема согласования 
для коаксиального кабеля. 


2 = туи 5 


Зная входное сопротивление применяемой линии передачи и 
входное сопротивление вибратора, можно рассчитать необходимое 
для согласования волиовое сопротивление четвертьволнового транс: 
форматора. 

На рис. 1-41 изображено конструктивное исполиение четверть 
волнового трансформатора. 

Такая схема согласова- 
ния может применяться для 
всех симметричных антенн 
при условии, что требуемое 
значение 2 можно коиструк- 
тивно реализовать. 

Для четвертьволновых 
трансформаторов можно при- 
менять и высокочастотные 
линии, однако при этом воз- 
растают потери. Параллель- 
ное соединение линий по- 
зволяет получать различные 
волновые сопротивления. На- 
пример, для получения вол- 
нового сопротивления 140 ом 
можно параллельно соеди- 


Изоляторы 


Изоляторы 


нить два А/4 отрезка лен- Линӣя 
точной линии с волновым а оя 
сопротивлением 280 ом. Па- СИРИ 


раллельное соединение ли- 
нии с волновым сопротивле- 
нием 240 ом и линии с вол- 
новым сопротивлением 300 0м рис. 1-41. Четвертьволновый трансформатор. 
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позволяет получить волновое Прорез Отверстия 
сопротивление 


240 . 300 
240 -|- 300 


Следует помнить, что па- 
раллельно соединенные линии 
должны как можно меньше 
влиять друг на друга (должны 


== 133 ом. 


быть разнесены по возможности Триба 
дальше друг от друга в простран- 
стве), и, кроме того, следуетучи- 
тывать коэффициент укорочения 
ленточных линий, который обыч- Изолятор 


но равен 0,82. 

При помощи четвертьвол- 
нового трансформатора возмож- 
на также компенсация реактив- 
ного сопротивления при помощи а) 6) 
укорочения или удлинения чет- 
вертьволновой линии. 

Недостатком четвертьвол- 


нового трансформатора являет- 
ся то, что трудно осуществить 
дополнительную корректировку 


Углубление для 
крепления трубки 
меньшего диаметра. 


Изолятор 


согласования. Для этой цели 
необходимо иметь возможность 
в небольших пределах менять 
волновое сопротивление транс- 
формирующего отрезка линии, 

В диапазоне УКВ для из- 6) 
менения волнового сопротивле- Рис. 1-42. Конструкция четвертьволно- 
НИЯ применяется конструкция, вого трансформатора с переменным вол- 
изображенная на рис. 1-42. Ле- Новым сопротивлением. 
вая трубка может передвигаться —зекиз коеплония трубою А сокуга 
в двух поперечных щелях, сде- 
ланных в основании 50х 20 см 
из картона или фанеры. Правая трубка жестко крепится на ос- 
новании и может закрепляться в трех положениях, для чего пред- 
усмотрены три отверстия в правой части основания. Такое креп- 
ление трубок трансформирующей линии позволяет изменять рас- 
стояние между ними как непрерывно, так и скачками. Трубки крепятся 
к основанию на изолирующих стойках, которые приспособлены для 
крепления к ним трубок различных диаметров (рис. 1-42, в). Такая 
конструкция позволяет менять волновое сопротивление в пределах 
от 150 до 500 ом. 

Четвертьволновый согласующий шлейф. Удобным способом 
получения оптимального согласования является применение А/4 
согласующего шлейфа. Изображенное на рис. 1-43 распределение 
напряжения по вибратору и соединенному с ним четвертьволновому 
отрезку линии в случае резонанса соответствует распределению сопро- 
тивления по различным сечениям линии. 

° В точках 42 сопротивление приблизительно 60—70 ом, что соот- 
ветствует минимуму напряжения. При передвижении от точек 27 
к точкам 2'4' напряжение постепенно повышается, и соответственно 


Основание 
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А/2 растет сопротивление, которое 
в точках 42'7' достигает не- 
скольких тысяч ом. Для обес- 
печения режима бегущей волны 
необходимо найти на А/4 шлей- 
фе точку, где полное сопротив- 
ление равно волновому сопро- 
тивлению линии передачи. Ра- 
зомкнутый согласующий шлейф 
(рис. 1-44) применяется в тех 
7 случаях, когда волновое сопро- 

212 тивление линии меньше, чем 
Рис. 1-43. Полуволновый вибратор с входное сопротивление вибра- 
четвертьволновой настроенной линией тора. Если согласующий шлейф 
передан: подсоединяется к вибратору с 
высоким входным сопротивле- 
нием, например к волновому 
вибратору, то на его открытом 
конце имеет место минимум на- 
пряжения (небольшое сопротив- 
ление). В этом случае можно 
замкнуть точки 2' 2' накоротко. 

Таким образом, при помо- 
ый щи четвертьволиового шлейфа 

22 можно согласовывать линии с 

Рис. 1-44. Волновый вибратор с наст- любыми волновыми сопротнв- 

роенной четвертьволновой линией пере- лениями с антеннами, имеющи- 

дачи. ми различные входные сопро- 

тивления. Нет необходимости 

точно знать сопротивления линии и антенны. Необходимо толь- 

ко знать, больше или меньше волновое сопротивление 4 линии 
передачи входного сопротивления антенны 2л. 

Если 2) > 2, то следует применять короткозамкнутый шлейф, 
а в противоположном случае, когда А) < 7, — разомкнутый 
. А4 шлейф (рис. 1-45). 

Перемещая точку подключения Х 
линии питания, добиваются исчезно- 
вения стоячих волн в линии. Однако 
во миогих случаях КСВ, равный еди- 
нице, трудно достижим; тогда приме- 
няют удлинение или укорочение шлей- 
фа. Требуемое изменение длины А/4 
шлейфа зависит от соотношения меж- 
ду входным сопротивлением вибрато- 
ра и волновым сопротивлением ли- 7д 
нии 7. Отношение 4,/2 (7/24) в то 
же время определяет КСВ. Например, 
если антенна с входным сопротивле- 
нием 600 ом питается ненастроенным 
фидером с сопротивлением 150 ом, =_= 
то отношение 24/2 и соответственно 6) 


КСВ = 4. 
Е А Рис. 1-45, Замкнутый (а) и ра- 
В таблицах 1 8, 1-4 указаны не- зомкнутый (6) четвертьволновые 


обходимые размеры шлейфа для по- шлейфы. 
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лучения точного согласования. Например, шлейф длиной А/4 позво- 
ляет получить точное согласование при отношении 2/24 (24/2), 
равном или большем 10. Когда же это отношение меньше 10, то сле- 
дует изменять длину шлейфа: разомкиутого — в сторону укорочения, 
а замкнутого — в сторону удлинения. 


Таблица 1-3 
Длина разомкнутого 


согласующего шлейфа при 
2. < 2 в зависимости от 


отношения 2/2, 


Коэффициент стоячей Длина согласую- 


волны 2/2 д щего шлейфа, А 
1,5:1 0,165 
20:1 0,190 
25:1 0,210 
30:1 0,225 
40:1 0,230 
5,0:1 0,235 
6,0 :1 0,240 
8,0:1 0,245 
100: 1 0,250 
15,0:1 0,250 

20,0 :1 0,250 


На графиках рис. 1-46 и 1-47 приведены необходимые данные для 
расчета параметров согласующего шлейфа при равенстве волнового 
сопротивления питающей лииии и входного сопротивления согласую- 


щего шлейфа. 
Таблица 1-4 


Длина замкиутого 
ето шлейфа при 
2 > в зависимости от 


соотношения 1/2 


Коэффициеит стоячей Длина согласующего 


волны 24/2 шлейфа, А 
1,5:1 0,325 
20:1 0,310 
25:1 0,290 
30:1 0,280 
40:1 0,270 
50:1 0,265 
6,0:1 0,260 
80:1 0,255 

10,0: 1 0,250 
15,0:1 0,250 
200 :1 0,250 
2* 35 


Только для 
2 = 


0 010 020 А 


Рис, 1-46, Длина разомкнутого согласующего шлейфа и положе- 
ние точки подключения линни передачн в зависимости от отно- 
шения волнового сопротнвления линни передачи к входному 
сопротивлению антенны. 


Если иеобходимо согласовать антенну с неизвестным входным 
сопротивлением с линией передачн, волновое сопротивление которой 
Также точно не известно, то следует подключить линию передачи 
к антенне без согласующего шлейфа и измерить КСВ. Измеренное 
значение КСВ даст нам отношение 23/2 или 7/ 2л. Если известно, 


что 2А больше или меньше волнового сопротивления линии передачи, 


то длина А шлейфа и положение места Х подключения линии передачи 
могут быть определены непосредственно из кривых рис. 1-46 и 1-47. 


Рис. 1-47. Длина замкнутого согласующего шлейфа и поло- 
жение точки подключения линни передачи в зависимости от 
отношения входного сопротивления антенны к волновому 
сопротивлению линни передачи, 
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Как уже сказано выше, необ- 
ходимым условием применимости 
графиков является равенство вол- 
нового сопротивления линии пере- 
дачи 7 и волнового сопротивления 
согласующего шлейфа 2... 

Для того чтобы определить, 
больше или меньше входное сопро- 
тивление антенны 2) волнового 


сопротивления линии 4, иеобходи- 
мо замерить высокочастотный ток 
непосредственно в точке подклю- 
чения антенны и на расстоянии 
1/4, от нее (см. рис. 1-48). Если 
измеренное значение тока в точке 
1 больше, чем в точке 2, то вход- Рис. 1-48. Измерительиая схема для 


г определеиия входного сопротивления 
ное сопротивление антенны 2, антенны 24. 


меньше, чем волновое сопротивле- 
ние линии питания 2, и иаоборот. 

При помощи четвертьволнового шлейфа можно согласовывать 
не только симметричные антенны, но и несимметричные. Например, 
на рис. 1-49 показано согласование вибратора, питаемого на конце. 
Так как на концах вибратора всегда имеет место пучность напряже- 
иия, то входное сопротивлеине вибратора 44 в нем больше волнового 


сопротивления линии питания и, следовательно, для согласования 
в этом случае всегда применяется замкнутый четвертьволновый 
шлейф. 

Согласование аитенны с линией можно производить и с помощью 
согласующего штыря, который отличаєтся от четвертьволнового 
шлейфа только конструктивным исполнением (рис. 1-50). 

Согласоваиие с помощью штыря дает некоторые конструктивные 
преимущества. Например, если требуется согласовать антенну с вход- 
ным сопротивлением 2, = 70 ом с линией из ленточного кабеля, 
имеющего волновое сопротивление 280 ом, то надо просто на расстоя- 
нии Х от точки подключения линии к антенне припаять штырь 
длиной А — Х, изготовленный из того же ленточного кабеля 
(рис. 1-51). 

В разбираемом примере 2 > 2), поэтому следует использовать 
разомкнутый шунт. Отношение 2/2 равно 4. Для указанного КСВ 
из рис. 1-46 находим, что длина А в этом случае приблизительно 
равна 0,23А, а Х — 0,075А. Длина шунта при этом равна А — Х = 
= 0,230^, — 0,075%, = 0,155А. Если антенна рассчитывается для диа- 
пазона 2 м (средняя длина волны 206 см), то размеры согласующего 

устройства будут: 


Х = 206-0,075 = 15,45 см 
и 


(А — Х) = 9206 -0,155= 31,93 см. 


Во всех рассмотренных при- 
мерах согласования с помощью 
четвертьволнового шлейфа пред- 

Рис. :-49. Вибратор с питанием на конце 


и четвертьволновым согласующим шлей- полагалось, что согласующии 
фом. отрезок линии является отрез- 


2А у 


А 2А>2 
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Рис. 1-50. Конструктивное различие между четвертьволновым согласующим 
шлейфом и согласующим штырем. 


а — замкнутый А/4 согласующий шлейф; б — замкнутый А/4 согласующий штырь; 
в — разомкнутый согласующий шлейф; г — разомкиутый согласующий штырь. 


ком настроенной линни питания, имеющем в данном случае длину А. 
При расчетах всегда следует учитывать коэффициент укорочения, 
который составляет: для двухпроводной линии с воздушной изоля- 
цией — 0,975; линий из двух параллельных трубок с воздушной изо- 


7д =70ом 


Рис. 1-51. Пример конструктивного оформления согласующе- 
го штыря, 
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ляцией — 0,950; ленточных кабелей УКВ с сопротивлением 940— 
300 ом — 0,800 = 840. 
Следует помнить, что при отношенин 2,/2(2/2,), превышающем 


5, потери в проводах и диэлектрике за счет стоячих волн значнтельно 
возрастают. В этом случае для согласующих устройств слелует при- 
менять лннии с достаточно большим диаметром проводников и хоро- 
шей изоляцией. 


1-9. СИММЕТРИРУЮЩИЕ ЦЕПИ 


Почти все антенны, применяемые в диапазоне УКВ, симметрич- 
ные, и поэтому для точного согласования их с линиями передачи сами 
линин передачи должны быть симметричными (ленточные кабели УКВ, 
экранированные двухпроводные линин, двухпроводные линин с воз- 
душной изоляцией). Однако во многих случаях в качестве линин 
питания симметричной антенны целесообразно использовать коак. 
сиальный кабель, который не обладает симметрией. При питании 
симметричной антенны по коаксиальному кабелю, даже при совпа- 
денни входного сопротивления антенны и волнового сопротивления 
кабеля, антенна нагружается кабелем несимметрнчно и в результате 
возникают уравнивающие токи, протекающие по внешней стороне 
оплетки кабеля. Кабель питания начинает излучать электромагннт- 
ные волны, что является паразитным излученнем, нскажающим 
диаграмму направленности антенны. Устройства, которые позволяют 
подключать кабель к входным зажимам антенны снмметрично отно- 
сительно землн, называются симметрирующими устройствами. 

Четвертьволновый симметрнрующий трансформатор. Конструк- 
ция четвертьволнового симметрирующего трансформатора показана 
на рис. 1-52. 

Подобная конструкция в основном применяется в диапазоне 
децнметровых волн н УКВ. Длина внешнего металлического про- 
водника равна А/4 -0,95. Внешний диаметр Р для обычно применяе- 
мых коаксиальных кабелей равен приблизительно 25—40 мм. Кабель 
проходит через центральное отверстие, просверленное в металличе- 
ской шайбе, которая соединяет низ внешней трубки с оплеткой кабеля. 
Защитное покрытие кабеля снимается на длину А/4 от места его под- 
ключения к антенне. Верх внешней трубки закрывается шайбой, 
изготовленной нз изолирующего ма- 
териала, в центре которой просвер- 
лнвается отверстие для коаксиаль- — изоляционная 
ного кабеля. Для предотвращения крышка 
проннкновения влаги в трансфор- 
матор следует тщательно уплотнить 
его вход, для чего можно нсполь- 
зовать полнстнроловые стружкн, 
растворенные в хлороформе. 

Симметрирующий траисформа- 
тор. Особенно простым, приме- 
няемым также и в диапазоне ко- 
ротких волн, является симметрн- 
рующее устройство, изображенное 
на рис. 1-53. 

Для такого устройства требует. Рис. 1-52. Четвертьволновый сим. 
ся только отрезок коакснального метрирующий трансформатор. 
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Рис. 1-53. Симметрирующий транс- Рис. 1-54. Измененная конструкция 
форматор. симметрирующего трансформатора. 


кабеля с любым волновым сопротивлением (длнна А/4 0,95). Необ- 
ходимо, чтобы диаметр отрезка кабеля равнялся диаметру основного 
кабеля. Нижннй конец четвертьволнового отрезка кабеля закорачи- 
вается н соединяется с оплеткой основного кабеля. Расстояние Х 
иекритично и может составлять от 2 до 4 см. 

На рис. 1-54 изображена более простая конструкцня рассматри- 
ваемого симметрирующего устройства, в которой вместо отрезка 
кабеля используется трубка, диаметр которой также должен быть 
равен диаметру кабеля пнтания. 

Симметрирующий шлейф. На рнс. 1-55 изображена конструкция 
симметрирующего шлейфа, который, как нетрудно видеть, представ- 
ляет собой разновндность симметрирующего устройства, рассмотрен- 
ного выше. Симметрирующий шлейф отличается лишь тем, что кабель 
питання соответствующей длины (несколько больше А/4), очищенный 
от внешней защитной оболочки, пропускается в трубку Т}, и таким 
образом обеспечивается контакт между оплеткой кабеля и трубкой Т}. 
Центральная жила кабеля питания через проходной изолятор выво- 
дится из трубки Т; и подсоединяется к трубке Тз. Замыкающую пере- 

мычку в нижнем конце шлей- 
Проходной изолятор фа делают ебычно подвнжной 
для точной настройки. 

Четвертьволиовый сим- 
метрирующий шлейф. На 
рис. 1-56 изображено очень 
простое симметрнрующее 
устройство, которое конст- 
руктивно вполне выполннмо 
и в диапазоне коротких 
волн. 

Оно состоит из замкну- 
того на ннжнем конце от- 
резка коакснального кабеля 
длиной (электрической) А/4. 
Следует учитывать коэффи- 
циент укорочення коаксн- 


Короткозамыкающая 
перемычка 


Рис. 1-55. Симметрирующий шлейф, 
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альных кабелей, который в сред- 
нем составляет около 0,66, т. е. сле- 
дует брать отрезок кабеля длиной 
А/4 -0,66. Расстоянне между чет- 
вертьволновым отрезком кабеля и 
кабелем передачн должно равнять- 
ся по меньшей мере 5 см. В точке 
подключення к антенне кабель пе- 
редачи и проводннки симметри- 
рующего устройства соединяются 
параллельно с перекрещиванием. 

Все рассмотренные до сих 
пор снмметрирующие устройства 
не дают преобразовання полного рис, 1-56. Четвертьволновый сим- 
сопротивлення в точке пнтания метрирующий шлейф. 
антенны, т. е. эти симметрнрую- 
щие устройства действуют как трансформаторы с коэффициентом 
трансформации 1 : 1 

Симметрирующая цепь в виде кольца. Симметрирующее устрой- 
ство, изображенное на рнс. 1-57, обладает также способностью транс- 
формировать полное сопротивление. 

Круговой шлейф нзготовляется из того же кабеля, что и линия 
передачн. Геометрнческая длина шлейфа равна А/2.2. Как видно 
из рис. 1-57, оплетка шлейфа соединяется с оплеткой кабеля питания, 
Коэффициент трансформации кольцевого симметрнрующего шлейфа 
1:4, т. е с помощью такого симметрирующего трансформатора 
к антенне с входным сопротивлением 240 ом можно подключить сим- 
метрично относительно земли коаксиальный кабель с волновым со- 
противленнем 60 ом. 

Снмметрирующий траисформатор. Снмметрнрующий трансформа- 
тор можно сделать, соединив два отрезка линнй передачн одинаковой 
длины на одном конце параллельно, а на другом последовательно. 
При этом коэффнциент трансформации равен 1 : 4. Волновое сопроти- 
вление линнй 2, из которых сделан трансформатор, при параллельном 


~ соеднненни преобразуется в, сопротивление 2/2 и не обладает симмет- 


рией относнтельно земли; напротнв, при последовательном соедннении 

линий питания получаем сопротивленне, снмметричное относительно 

землн, — 22. Длнна обонх отрезков 

24 линий составляет по А/4. На рне. 1-58 

показаны конструкции такого симмет- 

рирующего трансформатора, сделан- 

ные из ленточных или коаксиальных 
кабелей. 

Двойной коаксиальный дроссель 

в качестве симметрирующего устрой- 

ства. Прн питании симметричных ан- 

тенн по несимметричному коаксиаль- 

ному кабелю без применення симмет- 

рирующих устройств, как уже ука- 

зывалось выше, возникает паразитное 

т 2 нзлучение лнннн передачи (поверхно- 

стные волны). Этн поверхностные вол- 

ны особенно интенсивны в тех случаях, 

рис. 1-57. Симметрирующая схе. КОГДА кабель питания случайно оказы- 

ма в виде полуволнового шлейфа. вается в резонансе по отношению к 


41 


^/2-К 


РА 
9 ут ЧНІ 
а) 2 несимметричное 


Рис. 1-58. Симметрирующий траисформатор. 
а — для ленточного кабеля; 6 — для коаксиального кабеля. 


рабочей частоте. Следует отметить, ‘что поверхностные волны нельзя 
замерить с помошью прибора для измерения стоячих волн. 

Для шнрокодиапазонных антенн применение большинства опи- 
санных выше симметрирующих устройств невозможно, так как нх 
свойства зависят от частоты. 

Для широкодиапазонных антенн диапазона коротких волн сим- 
метрирование можно произвести, изготовив из коакснального кабеля 
катушку, конец которой подключается к антенне. Коаксиальный дрос- 
сель с 10—12 витками диаметром 120 мм и с расстоянием 1—2 мм 
между витками обеспечивает в диапазоне 10, 15 и 20 м значительное 
ослабление поверхностных волн. 

Лучшие результаты дает применение раднолюбительской ‘кон- 
струкции — двойного коаксиального дросселя, предложенного радио- 
лкбителем ХЛИХ. Конструкция и соединение дросселя с антенной 


показано на рис. 1-59. Двойной коаксиальный дроссель изготовляется | 


Антенна 


10 витков, Ф=100мм. Ке 10 Витков, 
Ф9=100мм 


Спаять оплетки 


Рис. 1-59. Симметрирующая схема в виде двойного коаксиального дросселя, 
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следующим образом: наматывается 20 витков коаксиального кабеля 
диаметром 100 мм, причем конец кабеля припаивается к оплетке, как 
показано на рисунке, таким образом, чтобы расстояния от середины 
дросселя до места припайки были равнымн. В середине дросселя 
кабель на расстоянии 3—5 см очищается от оплетки и днэлектрика, 
и к его центральной жиле припанваются проводники, идущие к ан- 
тенне. 

Описанный двойной коаксиальный дроссель полностью свободен 
от поверхностных волн, имеет макснмальное виосимое ослабление по 
мощности порядка 0,5 06 и обладает шнрокой полосой пропускания, 
что позволяет применять такое снмметрирующее устройство в трех- 
диапазонных коротковолновых антеннах. 


№ 


ГЛАВА ВТОРАЯ 


Коротковолновые антенны 


2-1. АНТЕННА В ВИДЕ ДЛИННОГО ПРОВОДА 


В раднолюбительской коротковолновой связи“в качестве пере- 
дающей антенны используется «длинный провод». Выражение — ан- 
тенна в виде длинного провода — означает, что длина провода больше, 
чем длнна рабочей волны, и, следовательно, антенна возбуждается 
на гармониках ее собственной длины волны. Рассмотрим подробнее 
свойства и конструктнвные особенности антенны в виде длинного 
провода. 

Сооружение антенны в виде длинного провода достаточно просто 
и не требует больших затрат, но сама антенна занимает миого места, 
так как пропорционально длине антенны увеличнвается ее эффек- 
тивность. При соответствующем подборе размеров антенны и фидера 
антенна может служить в качестве коротковолновой широкодиапа- 
зоиной антенны. 

Необходимая длина антенны в виде длинного провода опреде- 
ляется по формуле 


150 - (п — 0,05) 
+= а. 
где І — искомая длнна, м; 

п — число полуволн рабочей волны; 

| — рабочая частота, Мгц. 

Из диаграммы направленности полуволнового вибратора (рис. 1-9) 
видно, что максимум излучения направлен перпендикулярно оси 
антенны. " 

С увеличением длины антенны направленне основного лепестка 
днаграммы направленности все больше и больше приближается к оси 
антенны. Одновременно увеличивается и интенсивность излучения 
в направленин основного лепестка. На рис. 2-1 изображены диаграммы 
направленности антенн, имеющих различную длину. 

Особенно заметно, что с увеличением длины антенн появляются 
боковые лепестки. Такая многолепестковость диаграммы направлен- 
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180 Рис. 2-1. Диаграммы иаправленяости 
/ аитени в виде длииного проводиика 
54 различной длины. 


ности не является существенным недостатком антенн в виде длннного 
провода, так как онн все же сохраняют более или менее удовлетворн- 
тельную круговую диаграмму направленности, дающую возможность 
устанавливать связь почтн во всех направлениях. Кроме того, в на- 
правленин основного излучення достнгается значительное усиление, 
которое увеличивается по мере увелнчения длины антенны. Харак- 
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„Длина вибратора, А 


Рис. 2-2. Коэффициеит усиления, сопротивление излучения и Направленне 
максимума основного лепестка диаграммы иаправлениости аитеииы в виде длнн- 
ного проводиика в зависимости от длины вибратора. 


терной чертой этих антенн, особенно полезной для связей на большие 
расстояния, является то, что они имеют небольшие вертнкальные 
углы нзлучения. На рнс. 2-2 прнведен график, по которому можно 
определить теоретнческое усиленне антенны в децибелах (кривая Г), 
угол между направлением основного излучения и плоскостью подвеса 
антенны (крнвая //1), а также сопротивленне излучения аитенны, отне- 
сенное к току в пучности (крнвая //). 

Пример. Требуется рассчитать и изготовить антенну для люби- 
тельского диапазона 20 м. Местные условия дают возможность под- 
весить провод длиной 85 м в направлении восток — запад. 

Нужно определить: а) необходнмую длину провода для 4). ан- 
тенны; 6) ожидаемое усиление антенны в направленни максимума 
основного лепестка; в) сопротнвление нзлучения и направленне 
максимума основного лепестка. 

Длина провода определяется по формуле 


150 - (п — 0,05) 
| ММ Ма ^ 
Так как на 4А антенне может разместиться 8 полуволн, то п = 8. 
Средняя частота 20-м диапазона 14,1 Мец. 
150. (8 — 0,05) 1192,5 
141 = Ма 
Таким образом, длина провода составляет 84,57 м. 


Из рис. 2-2 находим, что прн длине антенны 44 (точка пересечения 
с крнвой Г) следует ожидать усиления антенны в направлённи макси- 


Им] = == 84,57 м. 


` мума основного лепестка около 3 06. 


Сопротнвление излучення прн этом 130 ом (кривая 11), а угол 
между направлением основного Лепестка диаграммы направленности 
и плоскостью подвеса антенны (кривая ///) равен 26°. 
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Так как антенна подве- 
шена в направленин вос- 
ток — запад, что соответст- 
вует 270°, то, как видно из 
рассмотрения рис. 2-1, ос- 
новные максимумы диаграм- 
МЫ направленности имеют 
следующие направления: 


210 +- 26 = 296°, 
2710 — 26 = 244°, 
90 4- 26 = 116°, 
90—26 = 64°. 


Определив направления 
основного излучения, можно 
по карте мира в коннческой 
равноугольной проекцин 

180 найти те районы, с которыми 
ааа Симметричное питание может быть достигнута наи- 
более устойчивая связь при 
использовании рассмотрен- 
Рис. 2-3. Горизонтальная диаграмма направ- ной выше антенны. 


лениости антенны в виде прямого проводника Днаграммы направлен- 
длиной 2А при симметричном и несиммет- ности (рис. 2-1) представ- 


ризиом: "питании: ляют собой идеализирован- 

ные теоретические диаграм- 

мы и на практике всегда пре- 
терпевают некоторые изменения. Например, заметная деформацня 
днаграммы направленности имеет место, когда вибратор возбуждается 
на одном из его концов, т. е. питанне антенны неснмметрнчное. Для 
наглядности на рис. 2-3 приведена днаграмма направленности 2А 
антенны в виде длинного провода в горизонтальной плоскостн при 
симметричном и несимметричном питании. Прн возбуждении антенны 
иа одном из ее концов (днаграмма нзображена штрнховой линней) 
диаграмма направлениости также становится неснмметричной, при- 
чем максимум излучення перемещается в направленин открытого 
конца антенны, а лепестки излучения, находящнеся в направленни 
конца антенны, с которого производится возбуждение антенны, осла- 
бляются. Подобная деформацня диаграммы направленности вознн- 
кает во всех антеннах с несимметричным питанием. Следовательно, 
антенна в виде длннного провода дает основное излучение в напра- 
влении открытого конца. Дальнейшая деформация диаграммы напра- 
вленности пронсходит в случае, если антенна либо наклонена по 
отношению к земле, лнбо расположена над наклонным участком. 
Если открытый конец антенны наклонен нли же антенна подвешена 
над наклонной поверхностью (рнс. 2-4), то в направленин, указанном 
на рнсунке стрелкой, в любительскнх коротковолновых диапазонах 
могут быть установлены дальние связн. 

Прн установлении связей на больших расстояниях особенное 
зиачение имеет направление основного лепестка диаграммы напра- 
влеииости антенны в вертикальной плоскостн. Как уже упоминалось, 
для дальних связей особенно благоприятным является «плоское» 
излучение, т. е. небольшне вертнкальные углы излучения. В част- 
ности, для каждого нз любнтельских днапазонов наиболее благо- 
приятные средние углы вертикального излучения составляют: 


= = – – Несимметричное пштапие 
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Рис. 2-4. Вибратор, расположеиный иаклоино, и вибратор в виде 
длинного провода, расположениый над наклонной поверхностью 
земли, 


80-м днапазон — 60°; 40-м — 30°; 20-м — 15°; 15-м — 12° и 
10-м — 9°. 

Антенны в внде длинного провода имеют пологне углы вертикаль- 
ного излучения в случае большой высоты подвеса провода. Напри- 
мер, при высоте подвеса, равной 2А, вертикальный угол нзлучення 
составляет 10°, а при высоте 0,5А — около 35°. При меньшнх высотах 
подвеса антенны уменьшение вертнкального угла излучения н, сле- 
довательно, увеличение возможностн дальних связей может быть ло- 
стигнуто, как уже отмечалось выше, за счет наклона внбратора. 

Использование аитенны в виде длинного провода в качестве 
многодиапазонной аитеины. Самая простая из антенн коротковолно- 
вого диапазона 1.-образная антенна. По своему внешнему виду она 
мало чем отлнчается от радиовещательных антенн средневолнового 
диапазона (рнс. 2-5). Ее общая длина / (до антенного зажима подсоедн- 


+ — антенна, 


Рис. 2-5. [-образная аитгнна. 
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няемого устройства) должна составлять по меньшей мере А/2. Эту 
антенну можно использовать как многодиапазонную, если она рас- 
считана как полуволновая антенна для диапазона 80 м. В этом случае 
антенна представляет собой для диапазона 40 м 1А антенну, для 
20 м — 2А антенну, для 15 м — ЗА антенну н для 10 м днапазона — 4А 
антенну. 

К сожалению, сказанное выше не совсем верно. Когда по фор- 
муле 
150. (п — 0,05) 


Я [Мгц] 


определяется длина полуволновой антенны для ў = 3 500 кгц, то имеем: 


1 [м] Рая == 40,71 м. 


Им] = 


Однако полуволновая антенна для частоты 7 Мец по той же формуле 
должна иметь длину 

150 - 1,95 

м] = —— 


7 === 41,78 м. 
Такнм образом, полуволновая антенна короче требуемого значения 
более чем на | м. 

Из приводимого ннже сравнения вндно, что полуволновая ан- 

тенна, рассчнтанная для 3 500 кгц, в случае использовання ее на 

высших гармониках расчетной ча- 

Таблица 2-1  стоты, соответствующих любитель- 

ским диапазонам, в каждом случае 
короче необходимого значения. 


Резонаисная частота и Зр Таким образом, когда нормаль- 
ная Е-антенна используется в ка- 
честве многодиапазонной, следует 

3500 (0,5%) 40,71 учитывать, что она может быть 
7000 (1,0%) 41,78 точно рассчнтана только для од- 
14000 (2,0%) 42,32 ного диапазона, а в остальных диа- 
21 000 (3,0%) 42,50 пазонах полное согласование по- 
28 000 (4,0%) 42,60 лучено быть не может. 


На практике длина антенны, 
равная 42,2 м, является достаточно 
хорошнм компромнссным решением, так как в этом случае резонанс- 
ная частота антенны расположена в пределах диапазонов 10, 15 и 
20 м (ў соответственно равна 14 040 кгц, 21 140 кгц, 28 230 кгц), а для 
диапазона 40 н 80 м такая антенна имеет длнну, ббльшую необходн- 
мой. Применение рассмотренной антенны в качестве вседиапазонной 
антенны, конечно, следует поннмать как вспомогательное решение. 


ГА | 
Небольшая емкость с большим 
пробибным напряжением 5 


Т Рис. 2-6. Непосредственная связь Г.-образной ан- 
+ тенны с контуром оконечиого каскада передатчика. 
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ИЕ Рис. 2-7. Связь Г.-образной антенны 
й 2 с контуром оконечного каскада пе- 
= + редатчика через П-образный фильтр. 


Это связано с тем, чтр в густонаселенных районах вследствие того, 
что Г-образная антенна нзлучает по всей своей длине, включая под- 
водящий фидер, могут возникнуть сильные помехи радиовещательным 
прнемннком. Часто предлагаемый способ связи антенны с колебатель- 
ным контуром оконечного каскада через высоковольтный конденсатор 
(рис. 2-6) может в лучшем случае уменьшить излученне высших гар- 
моник только у станций небольшой мощностн. 

В этом смысле целесообразно нспользовать связь Г.-образной ан- 
тенны с колебательным контуром оконечного каскада передатчика 
через П-контур. С использованием П-контура можно добнться точного 
резонанса во всех днапазонах, а также подавить паразитные высшие 
гармоникн (рис. 2-7). Такая Е-образная антенна с П-образным кон- 
туром очень распространена и дает хорошне результаты при условии, 
что 80% ее общей длнны подвешены как можно выше и дальше от 
окружающих предметов. 


2-2. АНТЕННА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ КОНТУРОМ 


На рис. 2-8 рассматрнвается антенна, работающая с промежуточ- 
ным контуром, который должен иметь большое отношение [/С (боль- 
шая индуктивность, небольшая емкость). Связь промежуточного кон- 
тура с колебательным контуром оконечной ступени индуктивная и 
осуществляется со стороны «холодного» конца колебательного контура 
оконечной ступени. Так как в промежуточном контуре даже при 
иебольшой мощностн передатчика возннкают значительные токи, 
то катушка должна изготовляться из толстого провода илн трубки. 
Параметры промежуточного контура в завнсИмости от рабочего дна- 
пазона следующие: 80 м — С, = 200 пф, Г, = 15 мкен (20 витков); 
40 м — С. = 100 пф, І. = 10 мкгн (16 витков); 20 м — С, == 50 пф, 


а 214 
І 
12 С, 


Рис. 2-8. Антеина с промежуточиым коитуром. 
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1. = 3,5 мкен (9 витков); 15 м — С. = 50 пф, Ё» == 1,5 мкгн (6 вит- 
ков); 10 м — С. = 50 пф, І = 1,0 мкгн (5 витков). Диаметр катушки 
для днапазона 80 м — 60 мм, для остальных — 50 мм. 

Обычно в качестве нзмерительного прибора используется ампер- 
метр теплового типа, или же, в случае отсутствия амперметра, пригод- 
ного для измерения высокочастотных токов, в качестве ннднкатора 
тока можно нспользовать обыкновенную лампочку накалнвания. 

Резонансная частота промежуточного контура соответствует 
рабочей частоте (мгц), а длина антенны (м) вычисляется по формуле 
150 . (п — 0,05) 

7 . 

Антенна может возбуждаться на высших гармониках и исполь- 
зоваться как многодиапазонная антенна. В этом случае промежуточ- 
ный контур должен перестраиваться на каждую из рабочнх частот. 

Когда применяется Ё-образная антенна, всегда следует отдавать 
предпочтение устройству связи, использующему П-контур. Этот 
П-контур в отлнчие от промежуточного контура имеет меньшне по- 
тери н, кроме того, действует как фильтр нижних частот, подавляя 
излучение паразнтных высших гармоник. Кроме этого, П-контур дает 
возможность точно согласовать полное сопротивление нзлучення с пол- 
ным сопротнвлением колебательного контура оконечного каскада и 
настроить антенну, имеющую размеры, отклоняющиеся от требуемых. 

При питании антенны непосредственно от передатчика в излу- 
ченин принимает участие и подводящий фидер. При этом появляются 
дополннтельные потери высокочастотной энергии в результате погло- 
щения ее окружающими предметамн, зданиями, деревьямн, высоко- 
вольтными и телефонными лнниями и т. д. Кроме этого, «бродячие» 
высокочастотные токи вызывают сильные помехи в находящихся по- 
близости радиопрнемннках. 

Поэтому для питания антенн следует применять лннии передачи, 


[= 


не имеющне антенного эффекта, т. е. не нзлучающие энергию н слу-' 


жащие только для передачи энергни от выхода передатчика в ан- 
тенну. Мы уже упоминали о настроенных и ненастроенных (согласо- 
ванных) линиях передачи. Настроенные линии передачи в основном 


применяются в коротковолновом диапазоне, а согласованные Линии, 


питания — в днапазоне УКВ. 

Большинство рассматриваемых ниже антенн отлнчаются друг от 
друга только методом пнтания или расположением точек подключе- 
ния линни передачи. 


2-3. АНТЕННА «ВИНДОМ» 


Простейшая антенна (рнс. 2-9) известна под названием «виндом». 
Резонансная длина этого полуволнового вибратора определяется по 


ормуле 
и 142 500 


#[кгц] * 
Характерным для рассматрнваемой антенны является *то, что 
питание происходит по однопроводной линин любой длины. 
Волновое сопротнвление этой линин в первую очередь зависит от 
диаметра провода, а также в некоторой степени определяется окружаю- 
щей обстановкой (дома, деревья и т. д.). Е 
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Им] = 


—— аа 


а ое. 


р нат, 


2/2 


АБА — 


Произвольная длина 


н 


Рис, 2-9. Антенна «виндом». 


При использованни провода диаметром около 1,5 мм волновое 
сопротивление линии равно прнблнзительно 600 ом. Необходимо под- 
ключить линию передачн к внбратору таким образом, чтобы она ока- 
залась согласованной с входным сопротивлением антенны. Точка .под- 
ключения линии передачи, где входное сопротивление антенны при- 
блнзительно 600 ом, находится на расстоянии А/6 — А/7 от конца про: 
вода и уточняется экспериментально. Простейший способ определения 
точки подключення лннни передачи к антенне заключается в том, что 
линия передачи делается длиннее, чем это необходимо, по крайней 
мере на А/4 и этот отрезок лннии располагается таким образом, чтобы 
вдоль него удобно было пронзводить измерение протекающего по иему 
высокочастотного тока. Соответственным образом перемещая точку 
подключения, добнваются того, чтобы высокочастотный ток имел 
одно и то же значение во всех точках измерения. Сама величина тока 
не имеет значения, и поэтому не следует стремиться получить макси- 
мальное значение тока. В том случае, когда по линии передачи про- 
текает какой-то средний ток, имеющий постоянную величину вдоль 
нее, можно считать, что в линин нет стоячнх волн, убрать А/4 отрезок 
и считать согласование однопроводной линии законченным. 

Так как проводить измерение тока в нескольких точках не совсем 
удобио (это требует разрыва линии передачи), то можно измерять 
высокочастотиое напряжение вдоль линин передачи с помощью высо- 
кочастотной головки лампового вольтметра; при этом не следует до- 
биваться равенства напряжения во всех точках. Антенна «виндом» 
может быть связана с колебательным контуром оконечной ступени 
передатчика через емкость, подсоединенную к отводу от катушки ин- 
дуктивности, но прн таком виде связн пронсходит существенное нзлу- 
чение высшнх гармоник. Поэтому рекомендуется прнменять для связи 
антенны с контуром оконечной ступени или промежуточный контур 
(рис. 2-10), нли П-контур (рнс. 2-12). Как в случае емкостной связи, 
так и в случае подключения лннии пнтания к промежуточному кон- 
туру следует выбирать точку подключення таким образом, чтобы обес- 
печивалось согласованне волнового сопротивления линии питания, 
равного 600 ом, с сопротнвлением контура. Поэтому в первую очередь 
путем перемещения точкн подключения к контуру или же настройкой 
П-контура добиваются отсутствия стоячнх волн в линии, а затем уже 
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Точки измерения 


27 рЫ 


отрезок, А /4 


Рис. 2-10. Антенна «виидом» с промежуточным контуром и удли- 
няющей вставкой в лииии передачи. 


60ом 


Рис. 2-11. Антеина «виндом» со связью с колебательным контуром 
оконечиого каскада передатчнка с помощью линии связи, 


Рис. 2-12. Многодиапазонная антениа «внндом» (УЗ1АА). 


чча 


К усилителю 


Рис. 2-13. Многодиапазонная аитенна «виндом» с умень- 
шеииыми размерами. 


для точного согласования перемещают точку подключения линии 
к антенне, добиваясь устранения стоячих волн. 

Рассмотренные выше антенны «виндом» в основном применяются 
в тех случаях, когда передатчик находится в непосредственной бли- 
зости от передающей антенны. В случае, еслн требуется провести 
линию питания через комнату и вообще когда требуется большая про- 
тяженность лннни передачи, для того чтобы не происходило изменения 
волнового сопротнвления линии (рнс. 2-11), нспользуется коаксн- 
альный кабель (С и Г. имеют такне же параметры, что и антенна 
с промежуточным контуром; Ёз = Г. [3 витка], диаметр катушкн 
30 мм; Гос и Гас Із имеют сильную индуктивную связь). 

Антенна «виндом» в основном применяется как однодиапазонная, 
но одним из радиолюбителей была предложена многодиапазонная ан- 
тенна «виндом». У такой антенны диаметр провода лннин передачн 
меньше, чем диаметр провода антенны, — например, если провод, 
нз которого сделана антенна, имеет днаметр 2 мм, то лнння передачи 
1 мм (соотношение диаметров 2 : 1). На рис. 2-12 изображена такая 
компромиссная антенна «виндом» ео всемн необходимымн размерамн. 
Эта антенна может применяться на всех любительскнх днапазонах, 
но следует учитывать некоторую неточность согласования. 

Многодиапазонная антенна «виндом» в диапазоне 80 м работает 
как полуволновый вибратор; в 40-м днапазоне — как волновый виб- 
ратор; в днапазоне 20 м по длнне вибратора умещается 2 длины волны; 
в 15-м диапазоне — 3 длины волны, и в диапазоне 10 м — 4 длнны 
волны. При. этом диаграмма направленности изменяется соответст- 
венно (рис. 2-1). Связь антенны с оконечным каскадом передатчика 
осуществляется через П-контур (рнс. 2-12). 

Другая разновидность многодиапазонной антенны «внндом» по- 
казана на рис. 2-13. У этой антенны линия передачи должна нметь 
длину от 10 до 15 м, а связь с выходным каскадом осуществляется 
также при помощи П-контура. В днапазоне 80 м эта антенна работает 
не как антенна «виндом»; однопроводная линия питания в этом случае 
сама действует как четвертьволновый вибратор, малая протяженность 
которого в некоторой степени компенсируется удлиняющей емкостью 
горнзонтального вибратора. П-контур дает возможность получить 
резонанс на рабочей частоте. В диапазоне 80 м такая антенна имеет 
приблизительно круговую диаграмму направленностн в горизонталь- 
ной плоскости. В диапазоне 40 м в горизонтальной плоскостн антенна 
имеет диаграмму направленности в виде восьмеркн, как и полувол- 
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новая антенна «виндом», а в днапазонах 20, 15 и 10 м (1А; 1,5А и 2А) 
диаграмма направленности в горизонтальной плоскости соот ветст- 
вует рис. 2-1. Высота подвеса антенны «виндом» над идеальной землей 
должна составлять по крайней мере ^/2`Лнния передачи по крайней 
мере на расстоянии А/4 должна висеть перпендикулярно проводу ан- 
тенны. Точное согласование антенны может быть обеспечено только 
в том случае, когда поиск точки подключения Линии передачи к аи- 
тенне производится на окончательно выбранной высоте подвеса 

Однопроводная лнния питания антенны «виндом» является про- 
стейшим вндом согласованной лннни передачи. Ее волновое сопроти- 
вление в большой мере зависит от внешинх воздействий и поэтому 
не может быть точно определено. Ноэтому для питання антенны по 
линиям передачи большой протяженности следует предпочитать двух- 
проводные линии передачи; правда, в этом случае согласование линии 
передачи с антенной может быть достигнуто только для одного нз лю- 
бительских диапазонов. і 


2-4. У-ОБРАЗНАЯ АНТЕННА 


В так называемой У-образной антенне (рнс. 2-14) используется 
А-образное согласующее устройство (см. рис. 1-39). Длина вибратора 
равняется А/2-Ё и может быть определена, как н для всех полуволно: 

А вых антенн, по формуле 
К 142 500 


Им] = кгц] * 


Расстояние Х между точками 
подключения согласующего уст- 
ройства к вибратору определяется 
как 


36 000 
Хи = Ук › 

а размер 45 100 
ВЫ = ке - 


Согласованная линия переда- 
чи произвольной длины (рис. 2-14) 
имеет волновое сопротнвление, рав- 
ное 600 ом, и представляет собой 
двухпроводную линию с воздушной изоляцией, изображенную на 
рис. 1-22. Расстоянне между проводникамн 150 мм, диаметр 2 мм. 
Ү-образная антенна имеет такую же диаграмму направленности, что 
и полуволновый вибратор. 


Рис. 2-14. У-образная аитенна. 


2-5. ДВОЙНОЙ ВИБРАТОР 


Если расположить два полуволновых вибратора в одну линию, 
как показано на рис. 2-15, то получается одноднапазонная антеина, 
диаграмма направленностн которой может изменяться переключением 


линий передачи. 
При синфазном пнтании обоих вибраторов направление основного 
лепестка диаграммы направленности перпендикулярно плоскости 
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АР иная 


антенны, а усиление равно 2 06. При помощн простой переполюсовки 
линий передачи при подключении к катушке связн внбраторы возбу- 
ждаются противофазно, и диаграмма направленности соответствует 
диаграмме направленности волнового внбратора (см. рис. 2-1), и уси- 
ление равно 1,2 96. При переключеннн линий передачи вертикальный 
угол излучения не изменяется. 


2-6. ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР 


Петлевой вибратор, кроме диапазона УКВ. также часто приме- 
няется в коротковолновом диапазоне. К пренмуществам петлевого 
внбратора относятся его относительная шнрокополосность и возмож- 
ность пнтания любым ленточным кабелем любой длины. Петлевой внб- 
ратор может применяться только как однодиапазонная антенна, и 
для него коэффициент укорочения равен 0,98, т. е. петлевой вибратор 
несколько длиннее. чем простой полуволновый вибратор (рис. 2-16). 
Расстояние р между проводниками антенны равняется: 20 см для 
днапазона 3,5 Мгц; 15 см для 7,0 Мгц; 10 см для 14,0 Мгц; 7 см для 
21,0 Мгц; 4 см для 28.0 Мгц. 

Петлевой вибратор может быть изготовлен из ленточного кабеля, 
как это изображено на рис. 2-17 а. При этом нужно иметь в виду 
следующие обстоятельства: если рассматривать петлевой внбратор 
как параллельное соединение двух полуволновых вибраторов, то 
диэлектрическая постоянная изоляционного матернала ленточного 
кабеля не влияет на коэффициент укорочения, который равен 0,98; 
однако, с другой стороны, петлевой вибратор можно рассматривать 
как соединение двух короткозамкнутых четвертьволновых лнний, 
как показано на рис. 2-17, 6. В этом случае днэлектрическая постоян- 
ная изоляционного материала оказывает влияние на коэффнциент 
укорочения, который равняется при этом 0,82. В случае, если длины 


Рис. 2-15. Двойной вибратор с переменной диаграммой направленности. 


а — схема двойиого вибратора с переключаемой диаграммой иаправлеи- 
иости за счет переключения отрезков лииии питаиня А и В; б — диа- 
грамма направленности двойного вибратора при сиифазиом возбуждении 
(коэффициент усиления 2 06); в — диаграмма направлениости при про- 
тивофазном возбуждении (коэффициент усиления 1,2 00). 
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Коротнозамыкаю-— 
Е р щий мостик дщ АЈС 
енгточный. 
кабель УКВ Ленточный в 
1 2=240-2800м кабель УКВ 
а) 6) 


Рис. 2-16. Шлейфовый вибратор в ка- Рис. 2-17. Шлейфовый вибратор, из- 
честве коротковолиовой антеины. готовленный из ленточного кабеля. 
Ф 


внбраторов, образующих петлевой вибратор, составляют А/2 ·0,98, 
то вибратор настроен в резонансе, но составляющие его четвертьвол- 
новые отрезкн линин слншком длинны, что приводит к появленню 
дополнительной реактнвной составляющей. Еслн же выбрать длину 
вибраторов, равную А/2 .0,82, то антенна как излучатель уже не на- 
строена в резонанс и входное сопротивление антенны будет комплекс- 
ным. На рис. 2-18 показано, как можно простейшим образом удовле- 
творнть оба требования: геометрнческне размеры выбираются равнымн 
^/2 -0,98, а на расстояннн А/2 .0,82 друг от друга ленточный кабель 
замыкается. 

Антенны, изготовленные из ленточных кабелей, особенно часто 
применяются в переносных станциях вследствне своего небольшого 
веса. 


2-7. СОГЛАСОВАННАЯ ДВУХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА 


Известно, что антенны с согласованными лнннями передачн в ос- 
новном применяются как однодиапазонные антенны. Однако суше- 
ствуют некоторые типы этих антенн, которые могут использоваться 
на нескольких диапазонах. На рис. 2-18 показана двухднапазонная 
антенна с линией передачи из ленточного кабеля любой длнны, предло- 
женная радиолюбителем ОГЛВИ. 


14 м 


Ленточный кабель УКВ 
произвольной длины 
2= 300 ом 


3 Витка 


Рис. 2-18. Двухдиапазонная антениа © согласоваиной линией 
передачи. 
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Ленточный кабель УКВ 


произвольной длины 
2 = 300 ом 


Рис. 2-19. Четырехдиапазонная антенна с согласованиой линией 
передачи. 


Эта антенна при указанных размерах работает в диапазоне 40 м 
как полуволновый вибратор, а в диапазоне 20 м — как волновой виб- 
ратор и в указанных днапазонах хорошо согласована с линней питания. 
В днапазоне 10 м согласование антенны еще относнтельно хорошее. 


2-8. СОГЛАСОВАННАЯ ЧЕТЫРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА 


Антенна, которая удовлетворительно работает даже на четырех 
диапазонах (рис. 2-19), так же как и многодиапазонная антенна 
«внндом», представляет собой компромиссное решенне: в линни пере- 
дачн всегда имеются более или менее ярко выраженные стоячне волны. 
Помехн, которые дает эта антенна для радиовещания, имеют тот же 
характер, что и помехи, вызываемые антенной «виндом», хотя при 
питании антенны по ленточному кабелю с точно известным волновым 
сопротивлением помехи меньше, чем у антенны «виндом». Ноэтому 
данную антенну безусловно следует подключать к передатчику через 
снмметрнчный Н-контур. 


2-9. ВИБРАТОР С КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ ПЕРЕДАЧИ 


В диапазоне короткнх волн для питания антенн часто применяется 
коаксиальный кабель. В простейшем случае полуволновый вибратор, 
входное сопротивление которого, как нзвестно, 70 ом, может возбу- 
ждаться с помощью коакснального кабеля любой длины (рис. 2-20). 

Длина вибратора опреде- 
ляется по формуле для полу- 
волнового вибратора. 

Пнтанне симметричной ан- 
тенны посредством несимметрнч- 
ного кабеля, как показывает 
практика, в коротковолновом 
диапазоне не вызывает нежела- 
тельных эффектов, но снмметри- 
рованне все же желательно н мо- т 


жет быть проведено, как пока- Рис. 2-20. Полуволновый вибратор с 
зано на рис. 1-53 или рис. 1-56. коаксиальной линией передачи. 


_ 142500 
Чи] 7 кги] 


2 =60+700м 
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ІС и Г.С, равняется 7 050 кгц. Катушки /; и Г, имеют следующие 
основные конструктивные данные: днаметр катушки 5 см, длнна ка- 
тушкн 8 см, чнсло внтков 19. Измерение резонансной частоты можно ` 
провестн с помощью выверенного гетеродинного инднкатора резонанса 
(ГИР). Основное вннманне следует обратнть не на высокую доброт- 
ность контура, а на его температурную стабильность, так как загра- 
днтельный контур, находящийся на улнце, подвержен воздействию 
резкнх нзменений температуры, что, естественно, влияет на его резо- 
нансную частоту. Поэтому небольшой положительный уход индуктнв- 
ностн следует компенснровать подключеннем к ней конденсатора с не- 
большим отрицательным температурным коэффицнентом. В большин- 
Изоляторы 2 =60=№Юом стве случаев удовлетворительная температурная компенсация дости: 
гается подбором нескольких конденсаторов, имеющих разлнчные 
температурные коэффициенты. Прн этом, однако, следует всегда пом- 
нить, что общая емкость должна быть 60 пф. Для того чтобы убедиться 
в качественностн температурной компенсации, следует прогреть и 
затем охладить заградительный контур, одновременно нзмеряя его 
резонансную частоту посредством гетеродинного измерителя резо- 


Рис. 2-91. Многодиапазонная антенна с пнтанием по коаксиально- 


му кабелю. нанса. _ 78 
77 Особенно высококачественную катушку можно изготовить из 
( посеребренного медного провода диаметром 2 мм в виде спирали. 
2-10. ВСЕВОЛНОВАЯ АНТЕННА С КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ ПЕРЕДАЧИ Конденсатор следует поместить в полистироловую трубку, так чтобы 


в нее не могла проникнуть влага. Весь заграднтельный контур целн- 


На рис. 2-21 изображена всеволновая антенна с кабельной ли- ком следует поместить в защнтный кожух нз изоляционного мате- 


А 


нней передачн. В антенне для каждого днапазона нспользуется от- г риала. Конструкцня фильтра-пробки для вседиапазонной антенны 
дельный полуволновый вибратор. Пренмуществом рассматриваемой \ ҮЗӘ 27, предложенная радиолюбнтелем ОМ?АКЛ, следующая: 
антенны является то, что питание для всех диапазонов ведется по од- плекснгласовый цилнндр нмеет длину 135 мм, внешний диаметр ци- 
ному и тому же коаксиальному кабелю пронзвольной длнны н сама } линдра 65 мм, число внтков 20, днаметр медного провода 1,5 мм, 
антенна заннмает относительно мало места. Длины проводннков для ’ чнсло внтков 20, диаметр медного провода 1,5 мм, диаметр катушки 
отдельных днапазонов рассчитываются по формуле { 50 мм, С = 60 пф, [рез = 7,05 Мгц. 

г Резонансные частоты антенны №3222 равняются 3,7 Мгц; 


Е 149 500 
кгц] * 
Как н для всех другнх многодиапазонных антенн, следует обратить 


особое внимание на фильтрацию высшнх гармоник с помощью П-кон- 
тура. 


(24) многодилпазонная АНТЕННА 3072 


Многодиапазонная антенна с согласованной кабельной линией 
передачн, сконструнрованная радиолюбнтелем #30 27, заслужнвает 
особого вннмания. Для раднолюбнтелей, желающих иметь вседиапа- 
зонную антенну, эта конструкция безусловно нанболее простая н 
практичная (рне. 2-22). 

Место, необходнмое для размещения антенны, небольщое н в дна- 
пазонах, в которых проходит большинство дальннх связей, можно 
получнть значнтельное усиленне. При соблюденни укёзанных разме- 
ров дополнительных поправок обычно не требуется. Питание антенны 
по коаксиальному кабелю в режиме бегущей волны устраняет также 
помехи радновещанню (кабель должен быть по крайней мере на рас- 
стоянии 6 м перпенднкулярен к антенне).-- · - 

Индуктивность катушек С; и Ё. —.8,3 мкгн, емкость конденса- 
торов С, и С. — 60 пф. Следовательно, разонансная частота контуров 
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7,05 Мгц; 14,1 Мгц; 21,2 Мгц и 28,4 Мгц. На длине волны 80 м ан- 
тенна работает как полуволновый внбратор. Общая длина провода— 
33,56 м и слишком коротка для полуволнового вибратора для волны 
80 м, но катушки Ё; и Ё, в данном случае действуют как удлиннтельные 
и резонансная частота лежит около 3 700 кгц. 


6, 1м 12 67м 


2 


АД 


Поддерживанкицая мачта 


Рис. 2-42. Многоднапазонная антенна №5022, 
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В диапазоне 40 м контур ГС действует как заградительный с ре- 
зонансной частотой 7 050 кгц. Вследствие большого резонансного 
сопротнвления этого контура в качестве излучателя эффективно 
действуют только оба отрезка полотна антенны по 10,07 м, т.е. и 
в диапазоне 40 м антенна работает как полуволновый вибратор. 

На волне 20 м действующая длина антенны равна 1,5А, на волне 
15 м -- 2,5), н на волне 10 м — 3,5А. Для частоты 14 Мгц конденса- 
торы С, н С, укорачнвают электрическую длнну антенны, а на часто» 
тах 21 и 28 Мгц катушки нндуктнвности І, н І удлнняют электрн- 
ческн антенну до требуемой резонансной частоты. Во всех случаях 
зажимы питания находятся в пучности тока, и поэтому питание обычно 
осуществляется по кабелю с ннзкнм волновым сопротнвленнем 60— 
75 ом. При этом коэффнцнент стоячей волны не превышает нн в одном 
из диапазонов значения 2. 

Антенна №3072 может быть улучшена, еслн в качестве линин 
передачи вместо коаксиального кабеля применить симметрнчную эк- 
ранированную линню питання (снмметричный коаксиальный кабель) 
с волновым сопротивленнем 120 ом. В этом случае, кроме того, что 
пнтание антенны оказывается снмметричным, сопротивленне нзлуче- 
ння в тех диапазонах, в которых проходит наибольшее колнчество 
дальних связей, а нменно 20,15 н 10 м, равняется 120 ом и, следова- 
тельно, при такой линии передачн КСВ в этих днапазонах будет при- 
близительно равен единице. Коэффициент стоячей волны для днапазо- 
нов 40 и 80 м при этом обычно не превышает 2. 

Как видно нз рис. 2-22, кабель пнтания должен быть расположен 
вертнкально к проводу антенны по крайней мере на отрезке 6. м. 
Хотя кабель может быть любой длины, так как антенна имеет входное 
сопротнвление, равное приблизнтельно волновому сопротивленню 
линии передачи, все же, как показалн практическне нсследовання, 
наилучшне результаты достигаются, когда электрнческая длина лнннн 
передачн равна семи полуволнам частоты 28,4 Мец. (Так как длина 
волны, соответствующая частоте 28,4 Мгц, равна 10,6 м, а полуволны 
5,3 м, то 7 полуволн равны 37,1 м). Учитывая коэффнциент укороче- 
ння кабеля пнтания, геометрическая длнна кабеля должна равняться 
37,1 0,66 == 24,49 м. Еслн этой длины лннин передачи недостаточно, 
то она может быть увелнчена, но прн этом ее общая электрнческая 
длина должна равняться нечетному числу полуволн: 9, 11, ІЗ ит. д. 

Другнм видом антенны 13р 22 является антенна, имеющая об- 
щую длнну полотна чуть меньше 17 м. Эта антенна нспользуется на 
частотах 7,14 и 28 Мгц. Отрезкн провода антенны, подключаемые 
к зажимам питання с обенх сторон, равны 5,08 м каждый, затем сле- 
дуют заграднтельные контуры и внешнне отрезки вибраторов по 3,20 м 
каждый. Каждый заграднтельный контур нмеет резонансную частоту 
14,1 Мгц н состонт из катушкн с индуктнвностью 4,7 мкгн н конден- 
‘сатора емкостью 27 пф. Катушкн в днапазоне 40 м действуют как удли- 
ннтельные и, таким образом, позволяют настронть антенну в полувол- 
новый резонанс, несмотря на малую длину вибратора. В диапазоне 
20 м действуют заграднтельные контуры, и, таким образом, внешние 
отрезки вибратора отключаются, т. е. в этом случае внбратор состоит 
только из внутренннх отрезков по 5,08 м каждый. В диапазоне 10и 
антенна представляет внбратор с электрической длинон, равной 2, 5А, 
и при этом катушкн индуктивности заградительных контуров снова 
действуют как удлинительные. 

Пнтание и сооружение антенны осуществляется так же, как и 


антенны 1/30 224. 
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2-12. МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА С5КУ 


Многодиапазонная антенна, предложенная радиолюбителем 
С5КИ, получила широкое распространение вследствне простоты кон- 
струкцнн н небольших размеров. Однако не следует возлагать слнш- 
ком большне надежды на эффектнвность этой антенны, так как она 
представляет собой компромнссное решение и дает усиление, немногб 
превышающее усиление обыкновенного внбратора только в днапазоне 
10 и 15 м. На рис. 2-23 прнведены размеры антенны С5КИ. К точкам 
питания антенны подключен отрезок линин длнной 12,9 м, что на 
волне 10 м составляет 5/4А (5/4Ак). Волновое сопротнвление этой 
двухпроводной линнн некритнчно н должно находиться вблизи 300 ом. 
В случае если двухпроводная лнння заменяется ленточным кабелем 
такой же электрической длины, потерн в лкнин пнтания несколько 
возрастают. 

В днапазоне 10 м антенна 655и 
имеет длину 62/2, н, следова- з 
тельно, питанне осуществляется 
в пучности напряження (высоко- 
омный вход). Лнння длиной 
5/4 содержнт в себе нечетное 
чнсло А/4 н, как нзвестно, 
трансформнрует большое сопро- 
тнвленне в низкое и наоборот. 
На ннжнем конце линнн, таким 
образом, нмеется мнннмум на- 
пряжения (низкоомное сопро- 
тивленне), и прн подключеннн 
коакснального кабеля с сопро- Рис. 2-23. Многодиапазонная антенна 
тнвлением 60 ом достнгается С5АУ. 
достаточно точное согласованне. 

В диапазоне 15 м длина вибратора равна почти 24, согласующая 
линия нмеет при этом длину, несколько большую 3/4А, (относнтельно 
15 м). Несмотря на это, согласование все же достаточно удовлетвори- 
тельное. 

Для длины волны 20 м обе половины внбратора вместе нмеют длину, 
равную 1,5А, и, следовательно, в точках пнтання входное сопротивле- 
нне антенны небольшое. Так как подключенная к антенне согласующая 
линия на волне 20 м несколько длнннее, чем А/2, то прн этом нмеет 
место плохое согласованне с 60-омным коакснальным кабелем, выра- 
жающееся в увелнченин КСВ. 

В днапазоне 40 м внбратор слншком длннный, чтобы быть полу- 
волновым, и слншком короткнй, чтобы представлять собой волновый 
внбратор. В этом днапазоне согласующая лнння действует как часть 
антенны и соответственно удлнняет ее. Такой вынужденный резонанс 
значнтельно сннжает качество работы антенны в днапазоне 40 м, 
и в этом случае ее следует рассматрнвать только как вспомогатель- 
ную. 

В днапазоне 80 м опнсанная антенна работает еще хуже. 


'Двутироводная 
линия передачи, 
` 2=3000м 


2-13. АНТЕННА «ЦЕППЕЛИН» 
Антенны, пнтаемые с конца, н, в частности, антенны в виде длнн- 


ного провода, предназначенные для работы на нескольких диапазо- 
нах, часто питаются с помощью настроенных линий (рнс. 2-24). 
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Антенна «цеппелин» — это 
простой полуволновый внбра- 
тор, питанне которого осущест- 
вляется с помощью настроенной 
двухпроводной линин передачн, 
подключаемой к его концу. 

Однн провод лнннн переда- 
чи подключается к внбратору, 
а другой изолируется от него. 
Длина линин передачи должна 
составлять А/4 илн быть крат- 
ной А/4. Если длнна линин пе- 
редачн равна 2/4; 42/4; 64/4 
мт. д., т. е. равна четному чис- 
лу четвертей волны, то на входе 
и выходе линии передачн рас- 
пределение токов и напряжений одинаковое. Если же Ин 
передачн равна нечетному числу четвертей волны, т. е. рн 
БА/4, то распределение токов и напряжений на входе линнн против 

пределению на выходе. 
На сте внбратора имеет место пучность напряжения. 
Еслн пнтанне вибратора осуществляется по лннии длиной 2\4, то 
на ее нижнем конце также имеется пучность напряжения, и говорят 
о связн с линней по напряженню. Если лнння передачи имеет длнну, 
равную 1/4А (3/4А, 5/4, и т. д.), то прн этом соотношенне меняется 
и, хотя на конце вибратора по-прежнему имеет место пухрость сна 
нижнем конце линнн нмеется узел напряжения (пучность тока). При 
подсоединеннн линни передачи к передатчику в точках максимума 
ят о связи по току. 

и антенна нь рассчнтанная на волну 80 м, 
одновременно может служить н шнрокоднапазонной п при 
некоторых ограниченнях, так как на волне 40 м эта антенна ра СЕТА 
как волновая антенна «цеппелнн», а на волнах 20,15 и 10 м — как 2А, 
ЗА нли 4А антенна в виде длннного провода с питаннем на новае, Если 
длина линни передачи составляет приблизнтельно 40 м, т. е. 23/4 для 
80 м, то на всех диапазонах имеет место связь с линней передачн по 
напряженню. Если же лнния передачи нмеет длину 20 м, что соот- 
ветствует А/4 для 80 м, то на частоте 3,5 Мгц имеет место связь по току, 
а на остальных диапазонах — по напряжению. 


А/2-6 или кратное чисто №/2 
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Рнс, 2-24. Антениа «цеппелин». 
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Рис. 2-25. Схемы связи настроенной линии передачи с оконеч- 
ным каскадом передатчика. 

а — связь по току; б — связь по напряжению; в — универсаль- 
ная схема связи; г — симметричный П-образный фнльтр. 


Схемы настройки для раз- 1115м 
личных вндов связи даны на (20,42м) 
рис. 2-25. 

Процедура настройкн таких 
устройств связи с антенной бу- 
дет подробно опнсана в гл. 13. 

Целесообразно, однако, ли- 
нию передачн не делать по дли- 
не кратной точно А/4, так как в 
этом случае возннкают помехи, хх 
обусловленные паразитнымн Рис. 2-26. Многоднапазониая антеина 
сннфазнымн волнами относн- «цеппелин». 
тельно земли. При этом усн- 
ливаются помехи радновещанню и телевнденню. Длина лннин, 
равная 13,75 м, вполне приемлема для вседнапазонной антенны, 
уменьшает указанные помехн н может быть легко настроена в резо- 
нанс с помощью устройства настройки антенны. 

Многодиапазониая антенна «цеппелии». Антенна, сконструиро- 
ванная на основаннн приведенных выше соображеннй, показана на 
рнс. 2-26. 

Эта антенна для диапазонов 80, 40, 20 и 15 м имеет связь по току, ` 
а в днапазоне 10 м — связь по напряженню н может быть также вы- 
полнена с длнной вибратора 20, 42 м, но прн этом в днапазоне 80 м 
антенна с питанием, показанным на рнс. 2-26, не работает. Только 
еслн конец лнннн передачн, подключаемый к передатчнку, замкнут 
накоротко н связь с оконечным каскадом осуществляется через П- 
контур, то в этом случае такая антенна может использоваться на 
волне 80 м в качестве простейшей Г.-образной антенны. 

Если антенна, пнтаемая с конца, предназначена для использо- 
вання только в одном днапазоне, то нмеет смысл подключнть к концу 
вибратора замкнутый четвертьволновый отрезок двухпроводной лн- 
нни н осуществлять питанне в режиме бегущей волны, как показано 
на рнс. 2-27. 

В качестве лннни передачн, работающей в режнме бегущей волны, 
может нспользоваться отрезок ленточного кабеля любой длины илн 
самодельной двухпроводной линии. А 

Двойная антенна «цеппелии». Как уже упоминалось, снмметрнч- 
ный вибратор с центральным пнтаннем нмеет наиболее простую дна- 
грамму направленностн. Одна нз таких антенн с центральным пита- 
ннем, прнменяемая на всех коротковолновых диапазонах, нзвестна 
как двойная антенна «цеппелнн» 
(рнс. 2-28). 

Эта антенна может изу- 
чать паразитные волны, снн- 
фазные относнтельно землн, в 
случае, еслн лнния передачн н 
подключенная к ней половина 
вибратора составляют вместе 
^/2 нли длнну, кратную А/2. 
Поэтому следует избегать на- 
стройки линни передачи в ре- 
зонанс. В таблнце 2-2 приве- 


А/2-к или нротное А /2 


Согласованная линия 
передачи произвольной 
длины 


хх дены проверенные на практике 

Рис. 2-27. Вибратор с. питанием на кон- размеры Многоднапазонных ан- 
це и согласованной линией передачи. тенн этого типа. 
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Таблица 2-2 


Размеры для различных 
многодиапазонных антенн 


Длина 
Общая настроенной Диапазон, Вид связи линии 
длина виб- линии пере- м с передатчиком 
ратора, м дачн, м 
80 по напряжению 
40 > > 
41,15 12,80 20 > > 
15 > > 
10 по току 
80 по напряжению 
40 > > 
41,15 23,60 20 » » 
15 > > 
10 у > 
80 по току 
40 по напряженню 
20,42 12,95 20 » » 
15 » > 
10 Й > 
80 по напряжению 
40 по току я 
20,42 19,95 20 по напряженню 
15 по току 
10 по напряжению 


Для настройкн лннни передачн н ее согласовання с оконечным 
каскадом передатчнка применяются схемы, нзображенные на рнс. 2-25. 
Однако нанболее часто прнменяется, так же как н для обыкновенной 
антенны «цеппелнн», связь лннии передачи с оконечным каскадом 
передатчика при помощи симметрнчного П-контура (рис. 2-28). 

В случае использования снмметричного внбратора нсключн- 
тельно в качестве одноднапазонной антенны согласованне лннин пн- 
тання пронзводнтся с помощью четвертьволнового согласующего 
шлейфа. Согласованная линия передачи может иметь любую длину, 
так как она работает в режнме бегущей волны. Следует нметь в виду, 
что еслн общая длина вибратора равна по меньшей мере 1А или целому 
числу А (пучность напряження в точке питання), то применяется замк- 
нутый четвертьволновый шлейф, а еслн длина внбратора равна А/2 
нлн нечетному чнслу А/2, тоследует использовать разомкнутый чет- 
вертьволновый шлейф. 

Само собой разумеется, что для согласования могут применяться 
любые типы согласующих устройств при условии, что они легко вы- 
полннмы конструктивно. 
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Прн опнсании Ї-образ- 15м. 
ной антенны как многодиа- 
пазонной антенны было ус- 


тановлено, что вибратор, ра- з 

ботающий на всех диапазо- | 
нах, практнчески может быть С 
точно настроен в резонанс зе 
только для одного диапазо- Зз 
на. Во всех другнх днапазо- ЕЕ 
нах следует учнтывать боль- ЕО 


шее нли меньшее отклонение 
от резонансной длнны внб- 
ратора. 

Сказанное выше спра- 
ведлнво не только для Ї-об- 
разной антенны, но также и 
для всех возможных всевол- Катушна связи 
новых антенн. Коэффициент ”_— с передатчином 


укорочення антенны боль- Е 2-08. М 

а Я ис. 2-98. Многоднапазонная антенна с 
шей частью завнснт от ем центральным питанием и согласованной ли- 
костного краевого эффекта, нней передачи (двойиая антенна «цеппелнн»). 


имеющего место на концах 

антенны. Как вндно из рнс. 2-29, если проводннк возбуждается на 
высших гармоннках его резонансной волны, т. е. по его длнне укла- 
дывается несколько полуволн, то емкостный краевой эффект прояв- 
ляется только на его концах. 

Так как емкостный краевой эффект удлиняет электрическую 
длину антенны, то длина антенны должна быть уменьшена. Из рис. 2-29 
ясно, что вибратор, по длине которого укладывается несколько полу- 
волн, должен быть относнтельно меньше укорочен, чем полуволновый 
внбратор, так как емкостный эффект в этом случае возннкает только 
на концах вибратора. 


Ток 
ут у 
3 Е 
х — — 2 \ 
Емкостной краевой 
Ток эффект 


Рис. 9-99. Емкостный краевой эффект и его влня- 
нне иа коэффициеит укорочения антенны. 


2-14. МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА ОГ7АВ 


Раднолюбитель РІ7АВ предложнл довольно простой способ для 
настройкн антенны «длннный провод» в резонанс для всех любитель- 
скнх днапазонов. Антенна РЕТАВ работает по следующему принципу: 


`в разрыв провода вибратора включается катушка, удлнняющее дей- 


ствие которой сказывается в нанбольшей мере, когда она находнтся 
в пучностн тока, и постепенно уменьшается по мере прнближення 
узлов тока к катушке. На рнс. 2-30 показано распределение тока по 
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д/2 80м 
\ Р АИ? чм 


Б ^/2 15 м 


Рне, 2-30. Распределение тока по всеволновому вибратору. 


длине вибратора, имеющего длину А/2 для диапазона 80 м и исполь- 
зуемого в качестве вседнапазонной антенны. 

При включенни в вибратор удлиняющей катушки на расстояннн 
2,5 м от конца внбратора в диапазоне 10 м эта катушка находнтся 
точно в первой пучности тока и ее удлнняющее воздействие, следо- 
вательно, выражено наиболее сильно. В диапазоне 15 м катушка ин- 
дуктивности уже находится на некотором удаленнн от пучности тока 
н ее удлиняющее действие ослабевает. По мере увеличения рабочей 
длины волны место включения удлиняющей катушки все больше и 
больше сдвнгается в сторону узла тока и одновременно уменьшается 
ее действне в качестве удлннителя электрнческой длины антенны. 

Еслн выбрать длнну антенны ОЁТАВ равной 40 м, то для полу- 
волнового вибратора она несколько коротка, но, хотя удлиннтельная 
катушка находится почти в узле тока, все же ее действия достаточно, 
чтобы электрнческая длина антенны была резонансной для волны 
80 м. В диапазоне 40 м антенна короче требуемой резонансной длнны 
уже на 1,7 м, прн этом удлинительная катущка находится уже блнже 
к пучностн тока н компенсирует укороченне. В днапазоне 20 м отлн- 
чне геометрнческой длнны антенны от требуемой резонансной длины 
равно уже 2,3 м, в диапазоне 15 м — 2,5 мн в днапазоне 10 м — 2,6 м. 
Но удлнннтельная катушка по мере увелнчення частоты все больше 
приблнжается к пучности тока и в возрастающей мере удлнняет ан- 
тенну, настранвая ее, такнм образом, в резонавс. 

Итак, благодаря описанному выше изменяющемуся действню 
катушки в качестве удлинителя электрической длнны, антенна нмеет 
необходимое резонансное значение во всех любительских диапазонах. 
Точные данные о месте включення и значеннн нндуктивностн удли- 
внтельной катушкн не прнводятся по той прнчнне, что у каждой ан- 
тенны ее электрнческне характеристики зависят от проводимостн 
землн, высоты подвеса конструкпин, окружающих предметов н вида 
питания. В качестве отправных 
данных могут быть нспользо- 
х ваны велнчины, указанные на 

5 витков, диаметр катушни рис. 2-31. 
50мм Таким образом, используя 
антенну в виде длннного луча, 
_- предложенную РЕТАВ, мы по- 
лучаем антенну, настроенную в 
Изолятор резонанс для всех любительских 
ХХ диапазонов. На рнс. 2-32 изо- 
бражена многоднапазонная ан- 
тенна с симметричным питанием. 


Рис. 2-31. Многоднапазониая антенна 
РІЛАВ с пнтанием на конце. 
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5 Витков, диаметр 
катушки 50мм 


Рис. 2-32. Многодиапазонная антенна РЕТАВ с снмметричным 
питанием. 


Простейший метод проверки настройки антенны заключается 
в том, что выходной контур передатчнка связывается с антенной и 
настраивается для достиження мнннмума анодного тока. Если ан- 
тенна настроена, то она не расстраивает анодный контур, поскольку 
она в этом случае представляет собой чнсто омнческую нагрузку. 
Минимум анодного тока особенно ярко выражен, когда анодный кон- 
тур не связан с антенной, и наступает тогда, когда анодный контур 
настроен на частоту задающего генератора. Еслн при такой настройке 
выходного контура к нему подключить антенну, то анодный ток снова 
увелнчнвается. Изменяя емкость настроечного конденсатора анодного 
контура, снова находят — в этом случае менее резко выраженный — 
миннмум анодного тока. Еслн антенна настроена на рабочую частоту 
передатчнка, то мннимум анодного тока нмеет место точно при том же 
положеннн настроечного конденсатора, что и в случае отключенной 
антенны. Еслн же антенна не настроена на рабочую частоту, то вслед- 
ствие этого она расстраивает выходной колебательный контур, внося 
в него дополнительное емкостное нлн индуктивное сопротивление. 
Миннмум анодного тока прн подключенной антенне будет иметь место 
прн другом значеннн емкостн настроенного конденсатора по сравне- 
нню с ненагруженным контуром. е 


2-15. У-ОБРАЗНАЯ АНТЕННА 


Как уже упоминалось, антенны в виде длннного провода исполь- 
зуются как направленные нзлучателн. 

При У-образном расположеннн двух отдельных нзлучателей 
можно получить как увелнченне усиления антенны, так и улучшение 
диаграммы направленностн. При дополненин к обычному вибратору 
в виде длннного провода второго внбратора такой же длины получается 
У-образная антенна, усиленне которой прнблнзительно на 3 06 больше, 
чем у простого вибратора в внде длннного провода. У-образная ан- 
тенна может использоваться на всех диапазонах (рнс. 2-33), но зани- 
мает много места. При увеличении длнны составляющих антенну про- 
водников увеличивается усиление антенны в направленнн основного 
лепестка н повышается направленность антенны. Оптнмальный угол 
раскрыва © зависнт от длины проводннка /. На рис. 2-34 нзображен 
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Диаграмма направленности 


Настроенная линия питания 


Зы» Руф 


Рис. 2-33. Схематическое изображение У-образной направ- 
ленной аитенны. 


график зависимости уснления антенны прн соответствующих опти- 
мальных углах раскрыва © от длины проводннка Г. (образующего угол). 

Основным пренмуществом У-образной антенны является ее отно- 
сительно небольшой вертикальный угол излучення, что особенно 
важно для установления дальннх связей. 

Пнтание антенны в большинстве случаев осуществляется по на- 
строениой лнннн передачи, так как в этом случае возможно исполь- 
зованне антенны в несколькнх диапазонах. В случае нспользовання 
антенны только в одном днапазоне целесообразнее согласовывать 
лннию передачи с антенной с помощью четвертьволновой линнн. 


120° 


Усиление , 86 


Оптимальные углы раскрыва 


Длина проводника (1, ) образующего угол, А 


Рнс. 2-34, Приблнзительный коэффициент уснлення и оптималь- 
ный угол раскрыва У-образной направленной антенны в зависн- 
мостн от длнны проводника, образующего угол, выраженной в 
длннах волны, 
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У-образная антенна относнтельно широкополосна, н поэтому 
длнну проводннка можно нзменять в некоторых пределах. Такая 
антенна с длннамн проводннков 63,05 м н углом раскрыва © = 47° 
имеет оптнмальные размеры для днапазона 15 м (4, 5А, уснление почти 
6,5 06). Эта же антенна может нспользоваться в днапазоне 10 м (6А, 
усиленне около 8 06) н в днапазоне 20 м (3А, усиление 5 06). В диапа- 
зонах 7 и 3,5 Мгц усиление значительно меньше. То, что вследствие 
небольшнх углов раскрыва на этих частотах увеличивается вертн- 
кальный угол нзлучения, не приводнт к ухудшенню рабочнх харак- 
теристик антенны. 


2-16. РОМБИЧЕСКАЯ АНТЕННА 
Ромбическая антенна, состоящая из двух У-образных антенн, 


известна как наиболее эффективная н простая конструкция коротко- 
волновой направленной антенны. Ромбическая антенна нмеет очень 


. широкую полосу пропускання, обладает большой эффективной по- 


глощающей поверхностью, хорошей диаграммой направленностн и 
характернзуется высоким коэффициентом уснлення. Кроме того, эта 
антенна может нспользоваться как многоднапазонная. Ромбическая 
антенна очень часто применяется как эффективный шнрокополосный 
излучатель в коммерческих радиовещательных установках. На 
рнс. 2-35 показана простая ромбическая антенна с двусторонней диа- 
граммой направленностн. 

Уснление ромбнческой антенны больше уснлення У-образной ан- 
тенны, нмеющей эквивалентную длину проводника, образующего 
угол, т. е. ромбическая антенна со стороной ромба, равной ЗА, нмеет 
большее уснленне, чем У-образная антенна со стороной угла, равной 
6^. Кроме того, диаграмма направленности ромбической антенны 
в меньшей мере завнсит от изменения частоты, чем днаграмма напра- 
вленности У-образной антенны. Все размеры, указанные для У-об- 
разной антенны относительно длины проводников Г. н угла раскрыва ©, 
остаются справедливыми н для ромбической антенны, имеющей дву- 
стороннюю диаграмму направленности. 

Ромбическая антениа с двустороиней диаграммой направлен- 
ности. Уснление в направленни основного нзлучения ромбнческой 
антенны с двусторонней днаграммой направленности, имеющей оптн- 
мальный угол раскрыва © относительно длнны /, проводника, обра: 
зующего сторону ромба, по сравне- 
нию с обычным внбратором приведе- -—\ 
ны в табл. 2-3. \ 

То, что размеры стороны ромба и ВС 
углы раскрыва ромбической антенны 
нмеют те же самые значения, что н у 
У-образной антенны, дают возмож- 
ность создавать ромбическую антенну 
простым подключеннем двух одннако- 
вых У-образных антенн. Полученная 
таким образом ромбнческая антенна 
нмеет двустороннюю диаграмму на- 
правленности и оптнмальные разме- 
ры. Коэффнциент усилення этой ан- 
тенны на 3 06 больше коэффициента 


Рис. 2-35. Ромбическая аитенна 
г с двусторонней диаграммой на- 
усиления соответствующен У-образ- правленностн, 
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ной антенны, и, кроме того, полоса пропускания антенны увели- 


чнвается. 
Таблнца 2-3 


Длина провод- Угол раскрыва є, А 

с Е; град У са р 
1,0 105 6,5 
1,5 85 1,0 
2,0 73 1,5 
25 64 80 
30 58 85 
3,5 54 9,0 
4,0 50 9,5 
4,5 48 10,0 
5,0 45 10,5 


Однонаправленная ромбическая антенна. В большннстве случаев 
ромбическая антенна конструируется как направленный вибратор, 
имеющнй одностороннюю днаграмму направленности. Прн этом к от- 
крытому концу ромбической антенны подключается так называемое 
«сопротивление поглощення». Сопротивленне составляет прнблизн- 
тельно 750—800 ом, а его номннальная мощность должна по меньшей 
мере равняться половине высокочастотной мощности, генерируемой 
передатчнком (рнс. 2-36). У 

Ромбическая антенна с поглощающим сопротнвленнем отлнчается 
шнрокополосностью, и, следовательно, прн вычнсленин размеров вн- 
братора отпадает необходнмость в скрупулезном расчете длины сто- 
роны ромба Ё. Прн допущенин макснмального уменьшения коэффн- 
цнента уснлення антенны на 2 06 измененне частоты для такнх шнроко- 
полосных вибраторов может быть в отношении | : 2. Правда, прн этом 
пронсходнт большая илн меньшая деформация днаграммы направлен- 
ностн антенны. Днаграммы направленностн в горизонтальной н вер- 
тикальной плоскостях в основном определяются углом раскрыва о. 
Коэффнцнент усиления антенны увеличивается по мере увелнчения 
длнны стороны ромба Г. Высота 
подвеса антенны должна по мень- 
шей мере равняться половнне 
длнны рабочей волны, так какс 
уменьшением высоты подвеса 
пронсходит увеличенне вертн- 
кального угла макснмума излу- 
чення, что крайне нежелательно 
в коротковолновых раднолюбн- 
тельскнх днапазонах. Если сто- 
рона ромба Г, выбнрается равной 
приблнзнтельно 6^, то направ- 
ленность антенны очень высокая 
и, следовательно, выбор оптн- 


Рис. 2-36. Ромбическая антенна с одно-  МаЛЬноГо о раскрыва ста- 
сторонней диаграммой направленности, повнтся очень критичным. 
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Пнтание ромбической антенны. 
Сопротнвление в точке пнтания ром- 
бнческой антенны с подключенным 
поглощающнм резистором 700—800 ом. 
Ромбнческая антенна может, следова- 
тельно, питаться по линии передачн, Двутпровойная 
работающей в режнме бегущей волны „и, произвольной 


и нмеющей волновое сопротивление, длины, 2=7090м 
соответствующее входному сопротнв- 

лению антенны. Обычно в этом случае Поглощающий 
нспользуется самодельная двухпро- резистор 


водная линня передачи с воздушной 
нзоляцией, нмеющая волновое сопро- 
тивление 600 ом; КСВ прн этом уве- Рис. 2-37. Сзан ИВ 
личнвается незначнтельно. Прн такой о ао венчик 
линии пнтання становится возмож- 

ным использование антенны в раз- 

лнчных днапазонах. Конечно, ромбнческая антенна может быть 
согласована с линией передачн, имеюшей любое волновое со- 
протнвление, с помощью описанных выше согласующнх устройств, 
но прн этом в основном сводится на нет пренмущество ромбнческой 
антенны, заключающееся в ее широкополосности, и поэтому она 
эффективно может нспользоваться только в одном диапазоне. Согла- 
сованная 600-омная лнння передачи обычно имеет преимущества н 
по отнощенню к настроенным линням передачи, так как в этом случае 
потерн в линин меньше и согласованне с оконечной ступенью 
передатчика осуществляется значнтельно легче. 

Поглощающее сопротивление. Сопротнвление поглошающего 
резнстора К должно быть безындуктнвным н безъемкостным. Прн 
малой мощностн передатчика такой резнстор может быть нзготовлен 
из одного нли несколькнх пленочных резисторов. Для уменьшення 
емкости такое поглощающее сопротивленне рекомендуется нзготавлн- 
вать из нескольких последовательно соединенных резисторов. При 
большнх мощностях передатчнка прнменение пленочных резнсторов 
нецелесообразно, н поэтому в этнх случаях рекомендуется нспользо- 
вать спецнальные резнсторы, выпускаемые промышленностью в ка- 
честве искусственных эквивалентов антенн. Сопротнвлення погло- 
щающего резнстора — 800 ом. Резистор следует помещать во влаго- 
непроннцаемой коробке как можно блнже к концу антенны. Для того 
чтобы прн грозе не пронзошло разрушения поглощающего резнстора, 
следует предусмотреть возможность его отключения, для чего его 
обычно помещают на высоте человеческого роста н соеднняют с кон- 
цом антенны лннней с волновым сопротнвлением 700—800 ом 
(рис. 2-37). 

Если же поглощающее сопротивление имеет большую номиналь- 
ную мощность, то вполне достаточно для предотвращения его разру- 
шення прн грозе заземлить весь антенный комплекс. 

Коиструкция ромбической антенны. Для достижения хорошей 
направленностн н наибольшего уснления необходнмо соблюдать опре- 
деленное соотношенне между углом раскрыва антенны н длнной сто- 
роны ромба /. На рнс. 2-38 указаны эти велнчины. 

На этом же рнсунке ннже шкалы длнны указано получаемое уси- 
ление антенны, так как усиление антенны в направленнн максимума 
основного лепестка завнснт непосредственно от длнны стороны ромба 
Г. При этом уже учнтываются потери излучаемой мощностн, пронсхо- 


71 


о в результате подключения поглощающего резистора, равные 
96. 

Вертнкальный угол излучення антенны, как уже говорнлось 
выше, зависит от высоты подвеса, и поэтому в диапазонах 20, 15н 
10 м высота подвеса должна быть не меньше А/2. 

При планированни создання ромбнческой антенны всегда полезно 
предварительно набросать эскнз антенны для определения ее общих 
размеров в длнну н в ширнну. В табл. 2-4 приведены данные для ром- 
бнческнх антенн, рассчнтанных для любнтельскнх диапазонов 40, 
20, 15 н 10 м. Приведенные значення длнн сторон ромба рассчитаны на 
середины указанных диапазонов. Как уже говорнлось, благодаря 
щирокополосностн ромбнческой антенны отпадает необходимость 
в точном соблюденнн расчетных размеров. Размеры А н В, необхо- 
днмые для установкн несущих мачт, округлены, н обычно целесооб- 
разно устанавливать несущне мачты несколько дальше друг от друга, 
для того чтобы имелась возможность небольшого нзменення углов @ 
и В при точной регулировке отношення мощности, излучаемой в пря- 
мом направленни, к мощностн, нзлучаемой в обратном направленни. 

Использованне ромбической антенны в качестве многодиапазои- 
ной антенны. Из табл. 2-4 вндно, что ромбическая антенна может 
с успехом применяться в качестве многоднапазонной антенны. Сторона 
ромба, равная 42 м, равняется 1А для 40 м, 2А — для 20 м, ЗА — для 
15 ми 4А — для 10 м. Оптнмальный угол раскрыва для 15 илн 20 м 
несколько велик для 10 м н несколько мал для 40 м, при этом в дна- 
пазоне 10 м основной лепесток днаграммы направленностн сужн- 
вается, появляется несколько слабо выраженных боковых лепестков 
и незначнтельное нзлучение в обратном направлении, а коэффициент 
уснления антенны в направленнн максимума основного лепестка нзлу- 
чения остается нензменным. В днапазоне 40 м (© меньше оптимального 
значения) днаграмма направленностн расширяется и появляется из- 
лученне в обратном направленнн; антенна в этом случае может нс- 
пользоваться как излучатель, обладающнй достаточно большнм усн- 
леннем в широком секторе направлений. Для ромбической антенны, 
используемой в качестве многоднапазонной антенны, длина стороны 
ромба может быть выбрана также равной 21,00 м нлн 63,00 м. 


20° г 160° 


140° 


120° 


100` 


Угол В 


Угол раскрыва, ® 
<] 
су 
й 


в 10 15 20 25 30 3,5 40 45 5,0 5,5 6,0 
я 
52 6,8 80 52 100 107 1,2 17 12,2 126 18,0 
Усиление, 06 
рис. 2-38. Оптнмальный угол раскрыва а и угол В в завнсимости 


от длины стороны ромбнческой антенны Ё с односторонней диа- 
граммой направленностн. 
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Таблица 2-4 


Практические размеры для радиолюбительских 
ромбических антенн 


Длина 


Угол ‚ У 

стороны Ё | _ Длнна Угол В, | Размер А, | Размер В, | 5 Силение 

в значе- | Стороны Г,| раскрыва град А р В антенны, 
ниях А м о, град 06 


Днапазон 40 м 


1,0 41,50 111 69 47,00 68,50 5,2 
1,5 63,00 91 89 88,50 90,00 6,8 
2,0 84,00 76 104 182,40 102,50 8,0 
2,5 105,00 68 112 174,50 11750 9,2 
3,0 127,00 63 117 217,00 133,00 10,0 
3,5 148,00 58 122 259,00 144,00 10,7 
4,0 169,00 54 126 302,00 154,00 11,2 
Диапазон 20 м 
1,0 20,80 111 69 24,00 34,50 5,2 
1,5 81,50 91 89 44,50 45,00 6,3 
2,0 42,00 76 104 66,50 52,00 8,0 
25 52,50 68 112 87,50 59,00 9,2 
3,0 63,00 63 117 108,00 66,00 10,0 
3,5 74,00 58 122 180,00 72,00 10,7 
4,0 84,50 54 126 151,00 77,00 11,2 
4,5 95,00 51 129 172,00 82,00 11,7 
5,0 106,00 48 132 194,00 86,50 12,2 
5,5 116,00 46 134 214,00 91,00 12,6 
6,0 127,00 44 136 236,00 95,50 13,0 
Диапазон 15 м 
1,0 13,80 111 69 15,70 22,80 5,2 
1,5 21,00 91 89 29,50 30,00 6,8 
2,0 28,00 76 104 44,50 34,50 8,0 
2,5 35,00 68 112 50,00 39.50 9,2 
3,0 42,00 63 117 72,00 44,00 10,0 
8,5 49,50 58 122 87,00 48,00 10,7 
4,0 56,50 54 126 101,00 51,50 11,2 
4,5 63,50 51 129 115,00 55,00 11,7 
5,0 70,50 48 132 129,00 57,50 12,2 
5,5 78,00 46 134 144,00 61,00 12,6 
6,0 85,00 44 136 158,00 64,00 13,0 
Диапазон 10 м 
1,0 10,20 11 69 11,60 1700 52 
1,5 | 15,60 91 89 22,00 22,30 6,8 
20 | 21,00 76 104 33,10 26,00 8,0 
25 1 26,20 68 112 43,50 29,50 9,2 
3,0 | 31,50 63 117 54,00 33,00 10,0 
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Продолжение табл. 2-4 


Длина ; ” 

стороны 2 | Длина Угол Угол В, [Размер А, | Размер В, | Усиление 
в значе. | стороны 1, раскрыва град я РЕ антенны, 

ниях А м а, град 96 

3,5 3700 58 122 65,00 36,00 10,7 

4,0 42,00 54 126 75,00 38,50 11,2 

45 47,50 51 {29 86,00 41,00 11,7 

5,0 52,50 48 132 96,00 43,00 12,2 

5,5 58,00 46 134 107,00 45,50 12,6 

6,0 63,00 44 136 117,00 47,50 13,0 


2-17. АНТЕННА 72РО 


В радиолюбительской практнке часто прнменяется шлейфовый 
вибратор, расположенный под углом к поверхности землн, известной 
под названнем антенны 72РР. 

Отличнтельной чертой этой антенны является то, что она обла- 
дает большой полосой пропускания, которой соответствует соотно- 
шение частот, равное 1 : 5. Напрнмер, если сконструнровать антенну 
для частоты 7 000 кец, то длнна полотна антенны будет 14,35 м и ан- 
тенна может быть успешно применена для диапазонов 40, 20, 15 и 
10 м. Антенна Т2ЕР для диапазона 80 м хорошо работает н в диапазо- 
нах 40 и 20 м. 

Прн угле наклона 30° антенна имеет ненаправленную дна- 
грамму направленности, т. е. ее диаграмма направленностн имеет 
много шнроких лепестков с незначительными миннмумамн между 
ннми. 

Антенна Т2ЕР нмеет коэффициент уснления, сравннмый с коэф- 
фициентом полуволнового внбратора. 

Антенна (рис. 2-39) сконструирована для диапазона 40 м и имеет 
полосу пропускания от 7 до 35 Мгц, но с незпачнтельными потерями 
может работать вполне удовлетворнтельно и в диапазоне 80 м. Длнна 
полотна (м) антенны равняется { = А/3 по отношению к самой ннзкой 

рабочей частоте (кгд), т. е. 


__ 100000 
= 
Оптимальное расстояние 


а (см) прн этом равняется 
А7100: 


а 


і 


_ 800 000 
==. 


Угол наклона к по- 
верхносги землн обычно 
составляет 30°, но можно 
подвешнвать антенну с уг- 
лами наклона 40 или 20°. 


Гис. 2-39, Антенна Т2Е0, 
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МЕРВ 
2 = 


В качестве линии пере- Таблица 2-5 
дачн можно нспользовать лю- 
бую лннню, имеющую волно- 


вое сопротивленне от 300 до 


Волновое сопротив- Оптимальное погло- 
ление линии пере- щающее сопротив- 


600 ом дачи, ом ление, ом 
Сопротивление поглоще- 

ния должно быть безындук- 600 650 

ционным, и номннальная 450 500 

мощность, рассенваемая на 300 390 


нем, должна составлять по 
меньшей мере 35% выходной 

мощности передатчика. При использованни антенны только в качест- 
ве прнемной в качестве сопротивлення поглощения может быть ис- 
пользован любой пленочный резистор соответствующего номннала. 

Номинальное сопротивление поглощення должно равняться вол- 
новому сопротивлению линнн передачн, но практическне нсследова- 
ння показалн, что лучще выбнрать поглощающее сопротивление не- 
сколько больше волнового (табл. 2-5). 

Лнння передачи может быть связана с колебательным контуром 
выходной ступени передатчнка непосредственно с помощью катушкн 
связи. Для линни передачи с волновым сопротивлением 600 ом для 
работы в днапазонах 40 н 80 м катушка связн должна иметь 6 внтков, 
а для днапазона 20 м достаточно трех витков. 


2-18. Н-ОБРАЗНАЯ АНТЕННА 


По своему внешнему внду эта направленная проволочная антенна 
напомннает латинскую букву Н, лежащую на боку (рис. 2-40). 

Легко понять, что речь в данном случае идет о двух волновых 
внбраторах, расположенных друг над другом на расстоянии полу- 
волны. Элементы антенны возбуждаются сннфазно (соединительные 
лннии перекрещены). В данном случае используется согласованная 
лнння передачи с подключеннем к антенне через короткозамкнутый 
четвертьволновый шлейф, который осуществляет согласование лю- 
бого волнового сопротивле- 
ния линии передачн с вход- 
ным сопротнвлением антенны. 

Днаграмма направленно- 
стн в горнзонтальной пло- 
скости соответствует диа- 
грамме направленностн вол- 
нового вибратора и симмет- 
рична относнтельно осн виб- 
ратора. Ширнна основного 
лепестка днаграммы направ- 
ленности антенны приблизн- 
тельно равна 60°. В резуль- 
тате вертикального располо- 
жения увелнчнвается направ- 
ленность и в вертикальной 
плоскости. Н-образная ан- 
тенна вследствне указанных 
выше свойств имеет довольно 
пологнй угол вертикального 


Согласованная линия 
произвольной длины 


СА 


Рас. 2-40. Н-образная антенна для одного 
любительского диапазона, 
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излучения, что очень желательно для перекрытия большнх расстоя- 
ний прн установленнн дальних связей. Теоретическое усиленне рас- 
сматрнваемой антенной системы равняется 5,8 96. На практике же 
оказывается, что Н-образная антенна проявляет себя лучше других 
антенн с таким же теоретнческим коэффициентом уснления. Это объяс- 
няется пологнм вертикальным углом нзлучення Н-образной антенны. 
Так же как н для всех других антенн, в данном случае справедлнво 
требованне как можно большей высоты подвеса. 

Желательно, чтобы нижний этаж антенны находился по меньшей 
мере на расстоянин А/2 над поверхностью земли, однако и при меньших 
высотах подвеса можно рассчитывать на хорошие рабочие характери- 
стнки антенны. 

Обычно расстоянне между этажами выбирается равным А/2. 
При увелнченнн этого расстояння коэффнцнент усилення увёличи- 
вается, а прн уменьшении его уменьшается. В табл. 2-6 приведены 
размеры проводннков, расстояннй между этажамн и получаемые коэф- 
фнциенты уснления Н-образных антенн для днапазонов 20, 15 и 10 м, 
в которых в основном проходят дальние связи. 


Таблица 2-6 
Размеры Н-образной антенны 


Диапазон, Длина вибрато- Расстояние А, Усиление 
м ров, м м антениы, 06 


10,50 5,8 

20 20,60 7,95 44 
15,90 6,6 

710 58 

15 13,90 533 44 
10,70 - 66 

5,30 5,8 

10 10,25 4,00 44 
7,95 6,6 


Антенна (рис. 2-41) может пнтаться с помощью настроенной двух- 
проводной лннии передачи с воздушной изоляцией. 

Входное сопротнвление в этом случае 2 000 ом. Видоизменение 
пнтания антенны, не требующее перекрещивання соедннительной 
линнн, показано на рис. 2-42. 

При питании в центре полуволновой соедйннтельной линнн она 
практнческн разбивается на две четвертьволновые лннин, подключен- 
ные к верхнему и нижнему этажам антенны соответственно. На 
рис. 2-43 сравниваются оба вида питания, н, как видно нз указателей, 
показывающнх направление прохождения тока, в обонх случаях эле- 
менты антенны возбуждаются сннфазно. 

Н-образная антенна с центральным пнтанием может также воз- 
буждаться с помощью согласованной линни передачн, так как в этом 
случае входное сопротивление антенны низкоомное. Если рассматрн- 
вать каждый этаж антенны как волновый вибратор с подключенным 
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ЕТО 


зар Мазер, чид 


Е 


оба 


к нему четвертьволновым 
шлейфом и принять входное 
сопротнвленне внбратора 
равным 4 000 ом (соотноше- 
нне длина волны/диаметр 
проводника большое), а вол- 
новое сопротивленне шлейфа 
равным 600 ом, то волновое 
сопротнвление согласован- 
ной линии передачи может 
быть рассчитано по формуле 


2= 1022. 
Подставляя в формулу ука- 
занные выше значения, по- 
лучаем: 


600 = И7 д · 4000. 


Настроенная линия 


Рис. 2-41. Н-образная антенна с настроен- 
ной линней передачи. 
Отсюда 2 л равно почти 100 ом. Так как оба этажа антенны вклю- 


чаются параллельно, то и их входные сопротивлення соединяются 
параллельно и, следовательно, волновое сопротивление согласованной 


Рис, 2-49. Н-образная антенна Рис. 2-43. Методы синфазного возбуждения 
с центральным питанием. Н-образной антенны, 


линии питания должно равняться не 100, а 50 ом, поэтому становится 
возможным питанне по 60-омному коакснальному кабелю; но на прак- 
тнке обычно предпочитают питание по двухпроводной настроенной 
линин, так как при этом волновое сопротнвление соедннительной 
линин не нмеет значення и 
антенна может нспользовать- 
ся как многодиапазонная. 
Центральное питание Н-об- 
разной антенны обладает 
электрической и геометриче- 
ской снмметрией, для обес- 
печения которой необходнмо, 
чтобы линия передачн на 
возможно большем расстоя- 
нии была расположена пер- 
пенднкулярно к плоскости 
антенны. Это не всегда мо- 
жет быть выполнено, по- 
этому наиболее часто при- 
меняется пнтание ннжнего 
этажа, как показано на 
рис. 2-41. 


ке 3 


Рис. 2-44. Н-образная антенна для трех 
днапазонов. 
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Компромиссная конструкция, нашедшая применение в качестве 
многодиапазонной антенны, показана на рис. 2-44. 

Эта антенна хорошо работает в диапазонах 10, 15 и 20 м, так как 
питание осуществляется по настроенной линии и точная настройка 
производится расположенным в начале линии передачи симметричным 
П-контуром. Комбинации вибраторов Н-образной антенны очень часто 
применяются в днапазоне УКВ, где они известны под общим назва- 
нием «многовибраторных антенн». 


2-19. НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА У/8Ж 


Очень эффективная проволочная направленная антенна была 
предложена радиолюбителем |87 К (рис. 2-45). 

На расстоянии от А/4 до А/8 располагаются друг над другом два 
волновых вибратора. Обе половины каждого вибратора возбуждаются 
синфазно, а оба волновых вибратора — со сдвигом фаз на 180°. Поэ- 
тому каждый вибратор работает как излучатель и одновременно слу- 
жит рефлектором для другого излучателя. На рис. 2-46 показаны на- 
правления токов по длине проводников антенны. Сравнивая это рас- 
пределение токов с изображенным на рис. 2-43, становится ясным, 
в чем заключается разница между противофазным питанием антенны 
Ў8Ј К и синфазным возбуждением Н-образной антенны. 

Антенна У8/К также излучает в двух направленнях перпенди- 
кулярно к оси проводника. Коэффициент усиления зависит от расстоя- 
ния А. При расстоянии между элементами антенны, равном А/8, 
теоретическое усиление равняется 6,2 06 и уменьшается до 5,6 д6 
при уменьшении расстояния до А/4. Для получения возможно более 
пологого излучения в вертикальной плоскости высота подвеса антенны 
должна по меньшей мере равняться А/2. Несмотря на приблнзительно 
равное усиление, антенна 8/К на практике уступает Н-образной 
антенне. Как правило, антенна Й8/К подвешивается горизонтально 


һпастроекная 
авутпроводная 
линия передач“ 
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Рис. 2-45. Направленная антенна \У8УК. 
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(рис. 2-45, а), хотя можна 
расположить ее и вертикаль- 
но, чтобы она могла вра- 
щаться (рис. 2-45, 6). 
Сопротивление в точках 
питания ХХ большое, и по- 
этому целесообразно исполь- 
зовать настроенную линию 
передачи. Для уменьшения 
потерь можно применить со- 
гласованную линию питания ХХЙ— точки подключения линии 
с согласованием посредством передачи 
короткозамкнутого четверть- Рис. 2-46. Размеры направленной антенны 
волнового шлейфа. Если рас- ЈК со стрелками, указывающими направ- 
стояние А между этажами со- "6нне тока в антенне. 


ставляет А/4 для 10 м, то ан- 
тенна может использоваться 
и в днапазоне 20 м, так как  ХЕИХХ 
при этом расстояние между 
излучателями равно А/8, а 


общая длина каждого из виб- 
раторов равна А/2. В диапа- о Изоляторы 

зоне 10 м усиление антенны о Грчки соединения 

5,6 26, ав диапазоне 20 м — Деревянные или картонные распорки 
около 4 06. Подобным же рис. 2-47. Конструкция перекрещенной сое- 
образом работает антенна динительной линии. 

\У8/К, рассчитанная на 20 м 

с А/4 расстоянием между излучателями в диапазоне 40 м, или антен- 
на Ұ8ЈК, рассчитанная для 40 м в диапазоне 80 м. В табл. 2-7 
приведены все необходимые данные антенны 8/К. 


Таблица 2-7 
Размеры антенны \У8/К (см. рис. 2-46) 


У 
НИЕ А, 1, м а, м ь, м см а, м ЕВ 
06 

10 м 
А = \:8 ,96 ‚38 0,60 0,63 0,20 6,2 
А = №4 770 3,75 1,23 1,25 0,20 5,6 

15 м 
А == \:8 12,06 5,88 0,78 0,84 0,30 6,2 
А = №4 10,38 5,04 1,64 1,68 0,30 5,6 

20 м м 
А == 8 17,98 8,79 1,20 1,26 0,40 6,2 
А-АМ 15,46 | 753 | 2,48 2,52 0,40 5,6 

40 м 
А = А 8 36,14 17,17 2,44 2,53 0,60 | 6,2 
А= №4 31,06 15,23 5,00 5,07 0,60 5,6 

| | | 
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Конструкции перекрещен- 
ных соединительных линий изо- 
бражены на рис. 2-47. 

. Антенна 8. К, каждый эле- 
мент которой выполнен в виде 
шлейфового внбратора, имеет 
несколько более широкую по- 
лосу, но может использоваться 
только в одном диапазоне. Так 
как каждый вибратор в этом 
случае имеет длину, равную А/9, 
то антенна короче, чем обычная 
антенна 87 К, каждый элемент 
которой представляет собой вол- 
новый вибратор. Коэффициент 
усиления равняется приблизи- 
тельно 4 06. Описанная антенна 
показана на рис. 2-48, а ее раз- 
меры — в табл. 2-8. 

Многоэтажная антенна 
У8/К. Из комбинации двух ан- 
тенн 8/К может быть образо- 
вана одна высокоэффективная 
антенная система (рис. 2-49). 

Эта антенна также излучает 
в двух направлениях и вслед- 
ствие многоэтажного располо- 
жения отдельных своих элемен- 
тов при ширине лепестка в го- 
ризонтальиой плоскости около 60° имеет очень небольшой угол верти- 
кального излучения. Антенна может использоваться в двух диапазо- 
нах при питании с помощью настроенной линии передачи в точках 
ХХ. Расстояние между этажами равняется обычно А/2. Изготовление 
такой 8-элементной антенны — довольно сложная задача, но получае- 
мое с ее помощью усиление вполне оправдывает материальные затраты. 


Таблица 2-8 
Размеры антенны 1ҮЗ/К (см. рис. 2-48) 


| НИНЕ 
НЕЕ 
й 


ЕТ РЕ} 


Рис. 2-48. Аитеина У8УК со шлейфовы- 
ми вибраторами. 


Рис. 2-49. Двухэтажная направленная 
антенна У8УК. 


Диапазон. Расстояние А. Длина вибратора 
м м м 
10 5,00 1,31 
15 6,75 1,76 
20 10,10 2,66 
40 20,25 " 5,32 


2-20. АНТЕННА «ДВОЙНОЙ КВАДРАТ» 

Простой, но мало известной проволочной направленной антеиной, 
излучающей в обе стороны, является так называемый «двойной квад- 
рат» (рис. 2-50). 
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Рис. 2-50. Двойной квадрат. 


Двойной квадрат в основном применяется в диапазоне 10 м, 
так как при этом вполне достаточна высота мачты, равная 9 м. Осно- 
вание антенны при этом оказывается на высоте почти 2 м над поверх- 
ностью земли, что вполне достаточно для нормальной работы антенны. 
Входное сопротивление большое (пучность напряжения), и поэтому 
питание антенны производится носредством настроенной линии пере- 
дачи или же по линии, согласованной с помощью четвертьволнового 
шлейфа. При использовании настроенной линии передачи «двойной 
квадрат», рассчитанный для 10 м, может быть также использован и 
в диапазоие 20 м в качестве антенны с вертикальной поляризацией 
поля. Общая длина стороны двойного квадрата равняется 1А и может 
быть рассчитана по формуле 


и] = 292,5 


А [Мгц] * 


На рис. 2-50 приведены размеры антенны для диапазона 10 м; для 

днапазона 2] Мгц сторона двойного квадрата равна 13,80 м. 
Описываемые до сих пор проволочные направленные излучатели 

имели двустороннюю диаграмму направленности. Концентрация из- 


` лучаемой энергии в каком-то одном направлении приводит к значи- 


тельному увеличению коэффи- . 
циента усиления антенны. Ан- а 
тенна, излучающая преимущест- 


венно в одном направленин, на- Е А 

зывается однонаправленной ан- $3 Активный 
я ее Элемент 

тенной. Отношение мощности, 85 

излучаемой в прямом направле- ЕЮ 

нии, к мощности, излучаемой 

в обратном направлении, будем 2925 

2 


называть обратным ослаблением. 
Описанный выше двойной 
квадрат при наличии второго 
такого же излучателя в качест: 
ве пассивного рефлектора (к пас- 
сивному рефлектору э. д. с. не 
приложена; ток в нем возбуж- 
дается полем активного вибра- 
тора) превращается в однона- К 
правленный двойной излучатель рис, 2-51. Двойной «двойной квадрат». 


ПОЕ У 
00 [Мгц] 
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(рис. 2-51). Вибратор питается в точках ХХ по настроенной линии 
передачи, пассивный элемент располагается на расстоянии 0,4А 
(приблизительно) от вибратора и может быть настроен как рефлектор 
или же как директор. Настройка пассивного элемента производится 
переключением элементов схемы Ё, С, подключенной к зажимам пас- 
сивного элемента. Значения Г, С; и С, следует определять из практи- 
ческих экспериментов. Целесообразно стороны пассивного элемента 
сделать несколько короче по сравнению со сторонами вибратора. 
Настройка производится следующим образом: при разомкнутом ключе 
К с помощью Су пасснвный элемент настраивается как директор, 
т. е. так, чтобы основное излучение происходило в направлении от 
вибратора к пассивному элементу; затем при замкнутом ключе К 
с помощью Сз пассивный элемент настраивается как рефлектор, т. е. 
так, чтобы направление основного излучения в горизонтальной пло- 
скости изменнлось на 180°. Полученные настройки конденсаторов 
фикснруются. Ключ К может иметь дистанционное управление с по- 
мощью реле. 


2-21. УЗКОНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА 77. 


Широко распространенная антенна с активным рефлектором изоб- 
ражена на рис. 2-52. 

Эта антенная система, известная под названием лучевой антенны 
2Т., внешне напоминает антенну {#87 К, но отличается от нее по прин- 
ципу работы. Шлейфовый вибратор, служащий в качестве рефлектора, 
на 5% превосходит длину основного вибратора /. Расстояние между 
основным вибратором и рефлектором равняется А/8. Перекрещивание 
соединительной линии, имеющей длину А/8, приводит к тому, что реф- 
лектор питается со сдвигом фазы, равным 135°, по отношению к основ- 
ному вибратору. Направление главного максимума излучения пер- 
пендикулярно к плоскости вибратора в сторону от рефлектора. Коэф- 
фициент усиления в прямом направлении — 5,5 06, а обратное ослаб- 
ленне — 40 06. Антенна не требует дополнительных регулировок, 
так как шлейфовый вибратор имеет достаточно широкую полосу про- 
пускания. Входное сопротивление антенны 90 ом, и поэтому питание 
антенны может осуществляться или с помощью коаксиального кабеля 
с волновым сопротивлением 70 ом, или с помощью симметричной экра- 
нированной двухпроводной линии (симметричный коаксиальный ка- 
бель) с волновым сопротив- 
лением 120 ом; при этом ко- 
эффициент стоячей волны в 
линии имеет вполне приемле- 
мые значения. Вообще сле- 
дует заметить, что в диапазо- 
не коротких волн подключе- 
ние несимметрнчной линин 
передачи к симметричной ан- 

: тенне не приводит к замет- 
ХХ—тички питания ному ухудшению ее рабочих 
характеристик. Обычно все 

же желательно проводить 

согласование линни передачи 

с входным сопротивлением 

антенны с помощью описан- 


ма 


Рис. 2-52. Антенна Д, 
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ных выше согласующих устройств. Следует помнить, что антениы, 
элементами которых являются шлейфовые вибраторы, принципиально 
могут использоваться только как однодиапазонные антенны. 

При повороте вокруг оси такой антенны, подвешенной горизон- 
тально, становится возможным изменить направление основного из- 
лучения на 180°, однако эта операция трудно выполнима по механи- 
ческим соображениям, так как в этом случае невозможно непосрел- 
ственное подключение коаксиального кабеля к антенне. При верти- 
кальном расположении антенны эта трудность отпадает и, вращая 
антенну, можно получить максимальное усиление во всех направлениях. 

‹ При горизонтальном расположении антенны высота подвеса 
должна равняться по меньшей мере А/2. Ширина основного лепестка 
в горизонтальной плоскости равняется приблизительно 60° при верти- 
кальном угле излучения около 30°. Оба шлейфа антенны изготовляются 
из обычного антенного канатика, и в коротковолновом диапазоне 
расстояние Р равняется приблизительно 20 см. Если допустимо незна- 
чительное уменьшение излучаемой мощности, то антенну можно скон- 
струировать из обычного ленточного кабеля УКВ, учитывая при этом, 
что все указанные размеры следует умножать на 0,82 — среднее зна- 
чение коэффициента укорочения ленточного кабеля. Так как при этом 
длина соединительной линин также уменьшается на 20%, то расстоя- 
ние между вибраторами становится равным 1/10А. При этом также 
уменьшается входное сопротивление антенны (60 ом) и питание по 
60-омному коаксиальному кабелю осуществляется без отражений. 
При описании простых шлейфовых вибраторов из ленточного кабеля 
УКВ уже указывались особенности их конструкции. В табл. 2-9 при- 
ведены необходимые размеры для двух элементных направленных 
антенн. В скобках указаны значения для антенн, изготовленных 
из ленточного кабеля, причем для вибратора и рефлектора эти значе- 
ния указывают место включения замыкающих мостиков, как показано 
на рис. 2-17. 

Таблица 2-9 


Размеры двухэлементной направленной антенны 
(см. рис. 2-52) 


Диапазон, Длниа вибратора /, | Длина рефлектора К, Расстояние А, 

м м м м 

10 5,09 5,39 1,29 

(4,17) (442) (1,06) 

15 6;85 794 1,72 

(5,62) (5,94) (1,41) 

20 10,30 10,85 2,58 

(8,45) (8,90) (2,19) 

40 20,57 21,70 5,16 

(16,87) (17,80) (4,23) 


2-22. ЛУЧЕВАЯ АНТЕННА НВУСУ 


Разновидностью антенны, изображенной на рис. 2-52, является 
лучевая антенна НВЭСУ. Эта антенна состоит Из двух вибраторов 
с Т-образной схемой согласования и обычно изготавливается в виде 
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Сопротивление 8 почках питания хх =190 ом 
Рис. 2-53. Направленная антенна НВУСУ. 


вращаемой конструкцни из металлических трубок (рис. 2-53). Коэффи- 
циент усиления антенны приблизительно равен 5,5 06. Соответствую- 


щие размеры антенны указаны в таблице 2-10. 
Таблица 2-10 


Размеры антенны НВЭСУ (см. рис. 2-53) 


20 н 15 м 10 м 
Диапазон (14 150 кгц) | (21 150 кгц) | (28 500 кгц 

Длина трубки /,, см 960 642 477 
Длина трубки /,, єм 1040 695 513 
Расстояние А, см .. 265 177 132 
Размер Ху, см .... 132 88 65 
Размер Х›, см .... 143 96 71 
Расстояние 2, см .. 12 9 6 


В качестве соединительной линии может использоваться симмет- 
ричный двухжильный плоский провод с волновым сопротивлением 
150 ом или же ленточный кабель УКВ с волновым сопротивлением 
240 ом. Сопротивление в точках ХХ при указанных размерах Т-образ- 
ной согласующей схемы 150 ом. Изменяя расстояния Ху и Хз, можно 
согласовать входное сопротивление с обычным ленточным кабелем 
УКВ. Так как это согласование требует дополнительных эксперимен- 
тов, целесообразнее оставить входное сопротивление антенны 150 ом, 
а согласование с 240-омной линией передачи произвести с помощью 
четвертьволнового трансформатора. Волновое сопротивление этого 
трансформатора должно быть приблизительно 190 ом. Антенная си- 
стема монтируется в горизонтальной плоскости. Направление основ- 
ного излучения показано на рис. 2-53 стрелкой. 


2-23. ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 
На рис. 2-54 изображена однонаправленная двухэлементная ан- 


тенна, направление ОСМОВНОГО излучения которой при ПОМОЩИ пере- 
ключеиия может быть легко изменено на 180°. 
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Эта антенна состоит из двух шлейфовых вибраторов равной длины, 
расположенных на расстоянии А/4 друг от друга. К каждому элементу 
подключен ленточный кабель УКВ, каждый из которых может иметь 
любую длину, но они должны быть равными друг другу. Обе ленточные 
линии передачи на входе подключаются к шлейфу, имеющему элект- 
рическую длину, равную А/4 и изготовленную из такого же кабеля. 
Прн помощи двухполюсного переключателя или при помощи соответ- 
ствующего реле точки соединения линий передачи с А/4-волновой ли- 
нии могут подключаться к выходу передатчика. Принцип действия 
схемы ясен из рис. 2-54. Один из элементов антенны, а именно тот, 
который в данном случае служит вибратором, подключается непосред- 
ственно к выходу передатчика по линии передачи, имеющей волновое 
сопротивление 280 ом. Другой элемент при этом питается по линии 
передачи и дополнительному отрезку, имеющему электрическую 
длину, равную А/4, т. е. сдвиг фаз между токами в вибраторе и рефлек- 
торе равен 90°. Простым переключением направление основного излу- 
чения может быть изменено на 180°. 


Связь с передатчином 


Рис. 2-54. Двухэлементная направленная антенна с электрическнм переключе- 
нием диаграммы направленности. 
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На рис. 2-54 изображено направление основного излучения, соот- 
ветствующее показанному положению переключателя. В направлении 
основного излучения коэффициент усиления антенны 5 06 при ширине 
основного лепестка 60° и обратном ослаблении 20 06. Соединительная 
линия между переключателем и оконечным каскадом передатчика мо- 
жет иметь любую длину и волновое сопротивление, равное 120—140 ом. 
Наиболее подходящим для этого является экранированная двухпро- 
водная линия. Рассмотренная антенная система также может быть 
использована только в качестве однодиапазонной антенны. В 
табл. 2-11 приведены необходимые размеры антенны. 


Таблица 2-11 


Размеры для двухэлементной антенны, 
показанной на рис. 2-54 


Диапазон, Длина элемеита /, Расстояние между Длина А/4 шлейфа (У, 
м м элементами А, м м 
10 5,09 9,65 917 
15 6,85 3,54 2,90 
20 10,30 5,32 4,36 
40 20,57 10;64 8,12 


2-24. ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА СО СМЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 


Лучевая антенна со сменными элементамн была описана радио- 
любителем РАОГО. В этой конструкции предложен простой, но чрез- 
вычайно удобный способ механического переключения элементов 
антенны. С электрической точки зрения эта антенна представляет со- 
бой обычную двухэлементную антенну, состоящую из внбратора и 
пассивного директора. Расстояние между директором и вибратором 
равно 0,1 А, и при оптимальных размерах в направлении максимума 
излучения коэффициент усиления антенны 5,5 06. Для облегчения 
согласования с линией передачи вибратор делается из ленточного 
кабеля УКВ, двухжильный проводник которого замыкается на кон- 
цах, а в середине одна из жил кабеля разрывается и сюда подключается 
линия передачи. Таким образом, возбуждаемый элемент работает 
как шлейфовый вибратор. Прн использовании обычного вибратора 
входное сопротивление его 15 ом. Использование шлейфового вибра- 
тора приводнт к 4-кратному увеличению входного сопротивления, и 
поэтому антенна может возбуждаться посредством двухпроводной 
линии с волновым сопротивлением 50—70 ом без возннкновения стоя- 
чих волн. РАОГИ использовал обычный осветительный провод, имею- 
щий волновое сопротивление такого же порядка. Директор обычно 
имеет одинаковую с вибратором длину и изготовляется из антенного 
канатика. Если требуется особенно большое обратное ослабление, 
то директор делается на 5% короче вибратора; при этом входное со- 
противление антенной системы несколько увеличивается. 

На рис. 2-55 изображена конструкция предложенной антенны. 
Вибратор и директор изготовляются соответственно для каждого 


86 


анти шаль. 


Ленточный. кабель 


Кольцо Карабин Вибратор УКВ 240 ом 


Трос для 
подвеса 
@нтенны 


распорка. 


\ 


\ 
2 \ а" 
Вг Р 
но астяжски қ \ 


„Директор 


Направление основного 
излучения 


Рис. 2-55, Двухэлементная направленная антенна со сменными элементами, 


из диапазонов, и на их концах монтируются изоляторы с карабинами. 
Резонансная длина определяется по формуле 


140,8 
1 = Май: 


Для диапазона 20 м эта длина 10,00 м, для диапазона 15 м — 
6,67 м, а для диапазона 10 м — 5,03 м. Несущая конструкция состоит 
из двух деревянных планок длиной 2,20 м, на которых укреплено по 
6 крепежных колец. Расстояние между кольцами Д; и 4, равняется 
214 см — они предназначены для подвески элементов для диапазона 
20 м. Между кольцами В; и В, расстояние равняется 144 см; на них 
укрепляются элементы антенны диапазона 15 м, и, наконец, между 
С, и С, расстояние составляет 108 см и на них укрепляются элементы 
антенны диапазона 10 м. Для того чтобы вес линии передачи распре- 
делялся равномерно между вибратором и директором, между ними 
в середине укрепляется бамбуковая распорка, к которой прикреп- 
ляется линия передачи. Деревянные планки подвешиваются с помощью 
бечевки из синтетического материала на двух опорах. Бечевки сле- 
дует пропустить через ролики, так чтобы можно было быстро сменять 
вибраторы и директоры. Опустив несущую конструкцию, необходимо 
правильно подключить элементы антенны для соответствующего 
диапазона. Можно изменять направление основного максимума излу- 
чения на 180°, меняя местами вибратор и директор. 

Возможно также вертикальное расположение рассматриваемой 
антенны, как это показано на рис. 2-45, 6. При этом точку подвеса 
следует выбирать как можно выше. Сама антенна в этом случае зани- 
мает мало места и служит направленным излучателем с вертикальной 
поляризацией поля и вращающейся диаграммой направленности. 
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Разумеется, для питания этой антенны можно использовать 60-ом- 
ный коаксиальный кабель, который имеет значительно меньшие по- 
тери и менее подвержен воздействию погоды по сравнению с обычным 
осветительным проводом. При этом следует учитывать, что диаграмма 
направленности симметричной антенны при питании ее по несимметрич- 
ной линии передачи несколько «косит». 

Рассмотренная антенна, несмотря на то что для смены диапазона 
ее необходимо опускать н менять ее элементы, значительно проще 
в изготовлении, чем трехдиапазонная лучевая антенна из металличе- 
ских трубок, и служит в качестве хорошей направленной антенны при 
небольших материальных затратах, необходимых для ее изготовления. 


2-25. АНТЕННА «ДВОЙНОЙ КВАДРАТ» 


Направленная антенна «двойной квадрат» впервые была описана 
в литературе в 1948 г. и с тех пор продолжает привлекать к себе вни- 
мание со стороны радиолюбителей- 

Антенна «двойной квадрат» (рис. 2-56), имеющая оптимальные 
размеры, обеспечивает коэффициент усиления по отношению к обыч- 
ному вибратору 8 06, что соответствует усилению, даваемому трехэле- 
ментной антенной «волновой канал». С практической точки зрения 
антенна «двойной квадрат» даже превосходит трехэлементную антенну 
«волиовой канал», так как имеет большую направленность в верти- 
кальной плоскости и пологий угол вертикального излучения, что осо- 
бенно важно при установлении дальних связей. Антенна «двойной 
квадрат» обычно изготовляется из тонкого медного провода или, 
лучше, из антенного канатика и не требует дорогостоящих металличе- 
ских трубчатых конструкций. Несколько сложнее изготовление несу- 
щей конструкции антенны. 

На рис. 2-56 изображена схема антенны «двойной квадрат» в двух 
видах, в которых она обычно выполняется. Основным элементом яв- 
ляется вибратор в виде проволочного квадрата с длиной стороны 
^/4 и общей длиной 1А. На расстоянии А от 0,1А до 0,2, помещается 
второй такой же квадрат, снабженный дополнительным четвертьвол- 
новым шлейфом, благодаря которому этот элемент антенны действует 
как рефлектор. Элементы антенны располагаются или вертикально 
(рис. 2-56, а), или же на одной из сторон квадрата (рис. 2-56, 6). Не из- 
меняя конструкции антенны, перенося точку питания, можно доби- 
ваться вертикальной или горизонтальной поляризации поля. Обе 
антенны (рис. 2-56) нмеют горизонтальную поляризацию поля. 


Рефлектор 


т_ 
= 
С Вибратор 
> 
У 


Рефлектор 


Настроечный 


Настрвечный шлейф 


шлейф ХХ 
а) 6) 
Рис. 2-56. Схема антенны «двойной квадрат», 
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Антенна «двойной квадрат» излучает в одном направлении, т. е. 
обратное излучение сильно ослаблено. Направление основного излу- 
чения перпендикулярно плоскости антенны и направлено в сторону 
от рефлектора к вибратору. Максимальное усиление антенны, как ука- 
зывают многие авторы, при расположении рефлектора на расстоянии 
0,2^, от вибратора лежит в пределах от 10 до 11 06 (измерения, прове- 
денные радиолюбителем 0470, при указанных размерах дали вели- . 
чину коэффициента усиления, равную 8 06). 

Входное сопротнвление собственно вибратора лежит в пределах 
от 110 до 120 ом. При подключении пассивных элементов (рефлекторов 
или директоров) входное сопротивление в зависимости от расстояния 
до пассивного элемента уменьшается до 45—75 ом. Таблица 2-12 со- 
держит значения входных сопротивлений и коэффициентов усиления 
различных видов антенн «двойной квадрат». Приведенные данные по- 
лучены радиолюбителем Я5ДОИ. 


Таблица 2-12 


Коэффициент 


Входное сопро- 
усиления, 96 


Виды антенн тивление, ом 


Собственно вибратор .......... 110 о, 
Вибратор с рефлектором (расстоя- 

ние 0,2)... Е 75 10 
Вибратор с рефлектором (расстоя- 

ние 0,15^)........ п 65 8 
Вибратор с рефлектором (расстоя- 

ние 01А)... .... ачр аъ 54 8 
Вибратор с директором (расстояние А 

О) еа а а аа 50 5 


Получаемые входные сопротивления антенны позволяют исполь- 
зовать для ее питания обычный коаксиальный кабель, что, как пра- 
вило, и делается. Следует помнить, что при отсутствии симметрирую- 
щего устройства диаграмма направленности антенны несколько косит. 
На этот недостаток, однако, не обращают внимания, так как величина 
коэффициента усиления от этого не меняется, а только несколько 
ухудшается диаграмма направленности. Для того чтобы понять, как 
действует антенна «двойной квадрат», необходимо рассмотреть распре- 
деление тока по длине вибратора. На рис. 2-57 показано четыре при- 
мера распределения тока по длине элемента антенны «двойной квад- 
рат»; направление тока обозначено стрелками. В точках питания А 
действуют те же соотношения, что и в случае полуволнового вибра- 
тора; вибратор питается в пучности тока, и обе половины его возбу- 
ждаются синфазно (стрелки, указывающие направление тока, имеют 
одинаковое направление). Во внешних точках В и Р расположены 
узлы тока, и в них происходит изменение направления тока (см. ука- 
затели тока). При рассмотрении квадрата, изображенного на 
рис. 2-57, а и 6, видно, что стороны А и С возбуждаются синфазно, 
а стороны Вир -— в противофазе. Таким образом, поляризация элект- 
рического поля в направлении перпендикуляра к плоскости антенны 
горизонтальная, так как горизонтальные стороны квадрата возбу- 
ждаются синфазно. На рис. 2-57, б питание производится со стороны 
вертикального элемента квадрата и обе вертикальные стороны квад- 
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Рис. 2-57. Распределение тока в элементе антенны «двойной квадрат». 
а, в — горизонтальная поляризация; 6, г — вертикальная поляризация. 


рата возбуждаются синфазно, а горизонтальные стороны — в противо- 
фазе; следовательно, в данном случае поляризация поля вертикаль- 
ная. При питании антенны «двойной квадрат» в отношении поляриза- 
ции поля справедливо следую- 
щее правило: если питание ан- 
тенны производится со стороны 
горизонтального элемента, то 
поляризация поля горизонталь- 
ная, если питание антенны про- 
изводится со стороны верти- 
кального элемента, то поляри- 
зацня поля вертикальная. 
Рассуждения о поляриза- 
ции поля становятся несколько 
менее наглядными при рассмот- 
рении квадрата, стоящего на 
одной из своих вершин (рис.2-57, 
виг). Если обозначить направ- 
ления токов, как показано на 
рис. 2-58, то становится ясным, 
что и в этом случае поляриза- 
ция поля квадрата, стоящего 
на одной из его вершин, опре- 
деляется вполне однозначно. Из 


Рис. 2-58. Полярнзация поля излучения 
элемента антенны «двойной квадрат» 


93 


г 
Р = 
, "В 2 В 2 
А = 
А 
А 
а) 
С С 
с с 
В {+2 | 2 Г. «2 < 2 
А А У ~ 
6) 


Рис. 2-59, Схемы заземления элемента антеины «двойной квадрат», 
а — горизонтальная поляризацня; б — вертикальная полярнзация. 


рнс. 2-58 видно, что поля от горизонтальных составляющих тока от 
всех четырех сторон складываются в фазе, а от вертикальных состав- 
ляющих находятся в противофазе. Отсюда следует, что поле излуче- 
ния квадрата в этом случае имеет горизонтальную поляризацию. При 
питании в точках В или № поляризация поля вертикальная. В сере- 
дине стороны квадрата, находящейся против точки питания, имеется 
узел напряжения, и поэтому эта точка может быть заземлена. На 
рис. 2-59 показано несколько вариантов питания квадрата с заземле- 
нием узла напряжения в случае горизонтальной и вертикальной по- 
ляризации. С теоретической точки зрения совершенно безразлично, 
в какой точке подключать линию питания — к точке А или С в 
случае горизонтальной поляризации или к точке В или О в случае 
вертикальной поляризации. Место подключения линии питания на 
практике определяется из конструктивных соображений. В диапазо- 
не УКВ обычно используют полностью металлические конструкции, 
для чего точки А и С заземляют (рис. 2-60, а и 6). 


ГА 
с 


су 
С] 


6) 
а) А 
Рис, 2-60. Согласование элемента антенны «двойном квадрат» с 
линией передачи с помощью Т-образной н ү-образной схем согла- 
сования, 
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Рие. 2-61. Шлейфы из проводов, использующиеся для вспомогательной настройки 
элементов антенны «двойной квадрат», 


Излучатель антенны «двойной квадрат» можно рассматривать 
как параллельное включение двух полуволновых вибраторов, распо- 
ложенных на расстоянии А/4. Отсюда следует, что «двойной квадрат» 
имеет ярко выраженную направленность в вертикальной плоскости 
(пологий вертикальный угол излучения). | 

На практике стремятся так выбрать общую длину питаемого 
элемента антенны, чтобы он без дополнительных корректировок был 
бы настроен на рабочую частоту. В первых публикациях конструкции 
антенны «двойной квадрат» общая длина проводников питаемого эле- 
мента составляла 0,97%, т. е. учитывался коэффициент укорочения. 
В последнее время ряд авторов указывает, что резонанс антенны на- 
ступает при общей длине излучателя 1,00% — 1,02^. Этот факт объяс- 
няется тем, что в случае излучателя в виде квадрата не проявляется 
укорачивающее действие емкостного краевого эффекта, который имеет 
место на открытых концах прямого вибратора. Для вычисления резо- 
нансной длины излучателя антенны «Двойной квадрат» в коротковол- 
новом диапазоне справедлива следующая приближенная формула: 
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Для дополнительных корректировок длины излучателя можно 
воспользоваться следующим приемом: общая длина проводника вы- 
бирается несколько меньше требуемой и по обе стороны от точек пита- 
ния включаются изоляторы, которые перекрываются короткозамкну- 
тыми шлейфами, как показано на рис. 2-61, а. Уменьшая или удлиняя 
шлейфы, добиваются точной настройки излучателя. На рис. 2-60, б 
изображен этот же способ настройки излучателя, но использующий 
только один изолятор и один шлейф. Сказанное выше, разумеется, 
справедливо и по отношению к квадрату, расположенному на одной 
из своих вершин. 

На расстоянии 0,2^ располагается рефлектор. Это расстояние 
выбрано в результате практических экспериментов; отклонение от 
него в обе стороны приводит к уменьшению коэффициента усиления 
антенны и изменению входного сопротивления. Настройка рефлектора 
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может производиться или по максимальному излучению в прямом 
направлении, нли по минимальному излучению в обратном направ- 
лении. Следует отметить, что эти настройки не совпадают. Обычно 
радиолюбители настраивают рефлектор на наибольший коэффициент 
усиления в прямом направлении. По сравнению с настройкой на мак- 
симальный коэффициент усиления в прямом направлении настройка 
на максимальное обратное ослабленне значнтельно более критична и 
более резко выражена, поэтому ее следует проводить очень осмотри- 
тельно. При некотором уменьшении коэффициента усиления может 
быть получено обратное ослабление порядка 30 06. В качестве элемента 
настройки почти всегда используется двухпроводная линия с подвиж- 
ным короткозамыкающим мостиком (рнс. 2-56) Часто длина рефлек- 
тора выбирается равной длине излучателя; в этом случае линию выби- 
рают такой длины, чтобы пассивный элемент работал в качестве реф- 
лектора, а с помощью короткозамыкающей перемычки проводят точ- 
ную настройку. Однако с электрической точки зрения лучше, если 
рефлектор имеет размеры, несколько превосходящие размеры излуча- 
теля; при этом регулировочная линия может быть выбрана очень 
короткой или может совсем отсутствовать, если размеры рефлектора 
выбраны такими, что он представляет собой замкнутый квадрат, на- 
строенный на работу в качестве рефлектора. Для того чтобы опре- 
делить оптимальные размеры рефлектора, в каждом отдельном слу- 
чае требуется провести много экспериментов, поэтому при описании 
конструкций антенн «двойной квадрат» будут даваться уже проверен- 
ные экспериментально размеры их элементов, не требующие допол- 
нительных корректировок. 

В диапазоне коротких волн почти все антенны «двойной квадрат» 
состоят из двух элементов — излучателя (вибратора) и рефлектора. 
Антенны этого типа, использующие, кроме рефлектора, еще и дирек- 
тор, не получили распространения, так как незначительное увеличе- 
ние коэффициента усиления антенны не идет ни в какое сравнение 
с усложнением конструкции и увеличением расхода материалов, необ- 
ходимых для построения трехэлементной антенны. 

Ширина полосы пропускания антенн «Двойной квадрат» больше, 
чем у антенн «волновой канал», и перекрывает целиком любительские 
диапазоны 10, 15 и 20 м при условии, что антенна настроена на сере- 
дину диапазона. Диаграмма направленности этой антенны, с точки зре- 
ния радиолюбителей, также обладает некоторыми преимуществами 
по сравнению с диаграммой направленности антенны «волновой ка- 
нал». В горизонтальной плоскости диаграмма направленности имеет 
относительно широкий основной лепесток, излучение в стороны сильно 
ослаблено, а в обратном направлении имеются два небольших боко- 
вых лепестка, величина которых определяется качеством настройки 
рефлектора. Кроме этого, антенны «двойной квадрат» имеют узкую 
диаграмму направленности в вертикальной плоскости, что определяет 
преимущество этого типа антенны по сравнению с другими антенными 
системами. Антенну «Двойной квадрат» также желательно подве- 
шивать как можно выше над поверхностью землн, хотя влияние 
земли в этом случае сказывается меньше, чем в случае антенны дру- 
гого типа. Желательно, чтобы точка питания была по крайней 
мере на высоте А/2 от поверхности земли при общей высоте кон- 
струкции 1А, при этом влияние земли практически не ухудшает 
диаграммы направленности. 

Несущая конструкция антенны может быть выполнена в самых 
разнообразных вариантах. Однодиапазонная антенна «двойной квад- 
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Рис. 2-62. Конструкция антенны «двойной квадрат». 
а — вид спереди; б — вид сбоку. 


рат» для диапазонов 10 и 15 м может иметь деревянную несущую кон- 
струкцию из планок и брусков, усиленных железными полосами. 
Антенна для диапазона 20 м обычно имеет несущую конструкцию, 
выполненную для уменьшения веса и улучшения ее механической 
прочности из бамбуковых трубок. Различные варианты выполнения 
несущих конструкций будут описаны в разделе, посвященном много- 
диапазонным антеннам «двойной квадрат». 

На рис. 2-62 изображена простая конструкция «двойного квад. 
рата», стоящего на одной из своих вершин. Такая же конструкция 
может быть использована и для антенны, расположенной на одной 
из своих сторон. Для увеличения механической прочности антенны ис- 
пользуются растяжки из синтетических материалов. Если несущая 
конструкция изготовляется нз бамбуковых или синтетических трубок, 
то антенный провод может укрепляться на них без изоляторов В таб- 
лице 2-13 приведены размеры «двойного квадрата». 


Таблица 2-13 


Размеры антенны «двойной квадрат», 
показанной на рис. 2-62 


Длина 
а Стороны элементов Расстояние А, м па ерони 
я рефлек- | настроениого 
В, м | С, м 0,20% 0,15 тора, м рефлектора, 
10 2,65 2,65 2,12 | 1,60 0,70 2,81 
15 3,55 3,55 2,83 2,12 1,00 3,15 
20 5,35 5,35 | 4,25 | 320 1,50 5,56 


Расстояние между проводниками линии настройки рефлектора 
некритично и может изменяться от 5 до 15 см. В графе «Длина стороны 
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настроенного рефлектора» приведены размеры рефлектора, не требую- 
щего дополнительной настройки, т. е. в этом случає рефлектор пред- 
ставляет собой замкнутый квадрат. Диаметр медного одно- или много- 
жильного проводника не имеет в данном случае никакого значения 
с точки зрения влияния на электрические характеристики антенны; 
из механических соображений он выбирается равным 1,5 мм. 

Первые конструкции «двойного квадрата» имели элементы, вы- 
пелненные в виде шлейфовых проводников. При этом входное сопро- 
тивление увеличивалось по сравнению с однопроводным элементом 
в 4 раза, незначительно увеличиваются коэффициент усиления и по- 
лоса пропускания антенны. Радиолюбителем 8ЮГТ был описан та- 
кой «двойной квадрат» для диапазона 10 м (рис. 2-63). Общая длина 
проводника, расположенного в виде двух витков, равна 2А, так что 
длина стороны равна А/4. Интание может осуществляться в режиме 
бегущей волны по линии, имеющей волновое сопротивление 280 ом 
(УКВ кабель). Однако У8ЮГТ предлагает питать антенну по настроен- 
ной линии с волновым сопротнвлением от 300 до 600 ом. Для рефлек- 
тора не имеет существенного значения, изготовлен ли он в виде про- 
стого квадрата или же в виде шлейфового квадрата, так как отражаю- 
щее действие его при этом не изменяется. Поэтому более поздние кон- 
струкции используют шлейфовый излучатель и обычный рефлектор. 
В таблице 2-14 приведены все размеры антенны «двойной квадрат», 
изображенной на рис. 2-62. 

Расстояние между проводниками линии настройки рефлектора 
может быть взято от 10 до 15 см. 

При этом следует отметить, что размеры, приведенные 8ЮГТ, 
в свете сегодняшних взглядов выбраны несколько короче требуемых, 
что, очевидно, объясняется питанием антенны по настроенной линии, 
с помощью которой, как известно, можно в некоторой степени компен- 
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Рис. 2-63. Антенна «двойной квадрат», предложенная \Ү ААГ, 
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сировать иеточность, допущенную при выборе размеров излучателя. 
Поэтому размеры, приведенные в табл. 2-14, следует рассматривать 
только как приблизительные. Рефлектор конструнруется в внде про- 
стого квадрата, а питание осуществляется с помощью согласованной 
линии с волновым сопротивлением, раввым 300 ом. 


Таблица 2-14 


Размеры антенны «двойной квадрат» с шлейфовыми 
элементами (рис. 2-63) 


Стороны элементов 


Диапазон, Расстояние | Расстояние Длина шлейфа 
м А, м а, м 5, м 
В, м | С. м 
10 2,44 2,52 1,60 0,15 0,30—0,50 
15 3,30 3,40 2,16 0,15 0,40—0,65 
20 4,88 5,04 3,20 0,20 0,70—1,00 


Отличные результаты, получаемые при работе с антенной «двой- 
ной квадрат», естественно, привели бы к созданию целого ряда кон- 
струкций, которые в большей или меньшей мере являются развитием 
принципов, заложенных в основе действия «двойного квадрата». 


2-26. АНТЕННА 04207 


Известным английским коротковолновиком Д. Бирдом 64707 
была предложена антенна, которая по конструктивному выполнению 
похожа на антенну «двойной квадрат». 

Антенна 6470 отличается от «двойного квадрата» тем, что ее 
рамки согнуты под углом 90°. На рис. 2-64, а показан один элемент 
антенны, у которого согнута та сторона, где производится питание. 
Такой \У-образный элемент имеет почти такую же диаграмму направ- 
ленности, что и прямой вибратор, однако в направлении раскрыва 
коэффициент усиления несколько увеличивается. Для получения го- 
ризонтальной поляризации поля питание антенны производится со 
стороны горизонтальных элементов, причем с этой точки зрения без- 
различно, производится ли питание сверху или снизу.Согнутый по- 
добным же образом рефлектор (рис. 2-64, 6) располагается так, чтобы 
вершины углов обоих элементов антенны находились на расстоянии 
25 мм. Конструкция антенны С47И показана на рис. 2-64, в. Коэффи- 
циент усиления и диаграмма направленности этой антенны мало отли- 
чаются от этих же характернстик «двойного квадрата». По данным 
0470, коэффициент усиления даже на 0,5 06 больше, чем у «двойного 
квадрата», при большем обратном ослаблении. Входное сопротивление 
антенны 60 ом. 

Преимуществом антенны С47И является то, что она может быть 
укреплена на одной несущей мачте, а роль горизонтальных несущих 
элементов могут играть сами горизонтальные элементы антенны. Вся 
система очень компактна и имеет незначительное ветровое сопротив- 
ление. Антенна 0420 для диапазона 10 м имеет максимальный размер 
(радиус) 1,30 м, для диапазона 15 м — 1,95 м, а для диапазона 20 м — 
около 2,60 м. Легкие металлические трубки необходимы только для 
горизонтальных элементов антенны, имеющих длину А/8, а вертикаль- 
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ные элементы, имеющие длину А/4, могут быть выполнены из провода 
любого диаметра (алюминиевый провод диаметром 2—3 мм). Для этой 
цели целесообразно использовать провода, изготовленные из того же 
материала, что и трубчатые элемепты антенны, чтобы между ними 
не возникало электролитической разности потенциалов. 

Вибратор питается сверху, а линия передачи проложена внутри 
полой несущей мачты. Изоляторы, на которых крепятся вершины углов 
элементов к несущей мачте, не обязательно должны обладать высо- 
кими диэлектрическими свойствами, так как в этих точках находятся 
минимумы напряжения. Вполне пригодным для этих целей может быть 
деревянный изолятор, прокипяченный в парафине. Так как в указан- 
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Рис. 2-64. Антеина 0420. 
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пой конструкции в точках крепления элементов антенны к несущей 
мачте возникают значительные механические напряжения, то несущую 
мачту обычно наращивают и к ее вершине крепят оттяжки из синтети - 
ческого материала, которые поддерживают горизонтальные элементы 
аптенны и тем самым снимают часть нагрузки с точек крепления эле- 
ментов к несущей мачте. 

Общая длина элементов антенны соответствует длине элементов 
антенны «двойной квадрат». В приведенном выше примере длина 
рефлектора равняется длине вибратора, а настройка рефлектора про- 
изводится с помощью двухпроводной линии, имеющей подвижный 
короткозамыкающий мостик. 


2-27. АНТЕННА «ШВЕЙЦАРСКИЙ ДВОЙНОЙ КВАДРАТ» 


Рассматриваемая конструкция антенны «швейцарский двойной 
квадрат» была предложена радиолюбителем НВ9СУ. 

Антенна «швейцарский двойной квадрат» (рис. 2-65) состоит из 
двух параллельных квадратов со сторонами А/4, расстояние между 
ними от 0,075 до 0,1А. Средние части горизонтальных элементов ан- 
тенны согнуты под углом 45°, и таким образом обе средние точки 
каждой плоскости антенны крепятся к несущей мачте. 

В точке пересечения трубчатых элементов антенны протекает 
максимальный ток, и поэтому здесь особенно тщательно должно быть 
выполнено электрическое соединение элементов антенны. Так как 
напряжение минимально (узел напряжения), то можно заземлить 
эту точку антенны, подсоединнв ее электрически к несущей мачте. 

Так как в пересекающихся отрезках трубчатых элементов ан- 
тенны токи протекают в противофазе, то практически эти отрезки 
элементов антенны не излучают. 

Отличительной чертой «швейцарского двойного квадрата» яв- 
ляется одновременное непосредственное возбуждение вибратора и 
рефлектора (рефлектор при этом возбуждается и за счет связи через 
излучение с вибратором). Такой способ возбуждения приводит к тому, 
что энергия равномерно рас- 
пределяется по всем четырем 
вибраторам и сопротнвление 
излучения в этом случае 
30—40 ом. 

Питание антенной си- 
стемы можно осуществлять 
как в верхней, так и в ниж- 
ней плоскости. Симметрич- 
ная линия питания может 
быть согласована с помощью 
двойной Т-образной схемы 
(рис. 2-66, а), коаксиальный 
кабель — с помощью двойной 
ү-образной схемы согласова- 
ния (рис. 2-66, 6). Изрис. 2-66 
видно, что оба элемента воз- 
буждаются в противофазе. 
Особенно ннтересно то, что 
для получения односторонне- 
го излучения антенны в дан- 


Рис. 2-65. Антенна «швейцарский двойной 
квадрат». 
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Рис. 2-66. Возбуждение и питание антенны «швейцарский 
двойной квадрат», 


ном случае не требуется небольшого сдвига фазот 180°, так как в данной 
конструкции он получается непосредственно в самой антенне за счет 
50%, разницы в линейных размерах обоих квадратов. При этом мень- 
ший квадрат является директором, а больший квадрат — рефлекто- 
ром антенны. При непосредственном возбуждении двух электрически 
равноценных квадратов у рефлектора увеличивается индуктивная со- 
ставляющая полного входного сопротивления, а у директора — ем- 
костная составляющая. Это явление приводит к тому, что резонансная 
частота антенной системы, измеренная со стороны линии передачи, 
лежит приблизительно посередине между собственными резонанс- 
ными частотами рефлектора и директора. 

При увеличении разницы в линейных размерах рефлектора и 
директора больше чем на 5% увеличивается ширина основного ле- 
пестка диаграммы направленности и уменынается коэффициент уси- 
ления антенны, а при разнице меньше, чем 5%, значительно увели- 
чивается уровень боковых лепестков диаграммы направленности ан- 
тенны. Особенно важно отметить то, что, с практической точки зрения, 
такая сложная антенная система, как «швейцарский двойной квад- 
рат», при 5% -ной разнице в линейных размерах рефлектора и дирек- 
тора с точки зрения потребления энергии и связи с линией передачи 
ведет себя приблизительно так же, как и простой полуволновый вибра- 
Е Практически проверенные линейные размеры антенны «швейцар- 
ский двойной квадрат» следующие: периметр директора — 1,0924; 
периметр рефлектора — 1,1484; расстояние директор — рефлектор — 
0,075—0,1А. 

Таблица 2-15 


Ширина Ширина 


Диапазон, м Е аа рефлектора, директора, аа 
10 р 
(28 500 кгц) 295 309 280 105 
15 896 416 376 141 
21 200 кг : 
М 20 0 594 623 564 212 


(14 150 кгц) 
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Исходя из конструктивных соображений, 
разница в линейных размерах рефлектора 
и директора обычно получается за счет раз- 
личной длины’ горизонтальных элементов 
конструкции, а вертикальные элементы имеют 
одинаковую длину. Точки подключения у- и 
Т-образной схем согласования выбираются 
непосредственно при согласовании линии пе- 
редачи с антенной. 

В табл. 2-15 приведены размеры прак- 
тических конструкций антенны для высоко- 
частотных радиолюбительских диапазонов. 

Под высотой антенны понимается длина 
вертикальных проводников антенны; под 
Рис. 2-67. Диаграмма и. ШИриной — длина конструкции от одного 
правленности антенны конца до другого в горизонтальной плоско- 
«швейцарский двойной сти (без учета сгиба элементов антенны). 

"ведрат: Ниже приведены электрические пара- 
метры антенны, полученные по многочис- 
ленным результатам измерений в диапазонах 145 Мгц и 21 Мгц 
(коэффициент усиления по мощности рассчитан по отношению 
к полуволновому вибратору): прямое излучение на небольшом рас- 
стоянии — 6—7,9 06, при дальних связях (короткие волны) 12— 
14 06; коэффициент направленности антенны на расстоянии 15 км 
(близкие связи) 15 06, 1 000 км (средние связи) 10—12 26, а при даль- 
них связях (>> 3 000 км) 18—24 06; минимум бокового излучения около 
80° от направления основного излучения (— 32 до — 40 06); ширина 
основного лепестка диаграммы направленности — по половинному 
значению мощности 60°. 
Общий вид диаграммы направленности дан на рис. 2-67. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
Антенны с вертикальной поляризацией 


Вибратор, расположенный перпендикулярно к поверхности земли, 
имеет круговую диаграмму направленности в горизонтальной пло- 
скости. Особенно часто такие антеины применяются в тех случаях, 
когда нет возможности создания горизонтально расположенных ан- 
тенн, занимающих много места. 


3-1. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫЙ ШТЫРЬ 


Классической и самой простой формой вертикального излучателя 
является вертикальный А/4 штырь. Эта антенна состоит из вертикально 
расположенного вибратора, электрнческая длина которого равняется 
д 4. Как известно, самая короткая передающая антенна должна иметь 
длину, равную А/2. А/4 штырь также является полуволновым излуча- 
телем; недостающий четвертьволновый отрезок вибратора образуется 
зеркальным изображением антенны (рис. 3-1, а). 
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В предположении, что А/4 штырь расположен над идеально про- 
водящей поверхностью земли, вертикальный угол излучения имеет 
очень небольшое значение (рис. 3-1, 6). Такое излучение особенно 
необходимо для перекрытия больших расстояний в коротковолновых 
любительских диапазонах. 


Ток 
^/4 
Угол излучения 
| 
| у налоттсенае 
ГАХ 
г 
і \ 
а) б) 


Рис. 3-1. Вертикальный четвертьволновый штырь. 


Горизонтальная диаграмма направленности — круговая, что 
особенно удобно, когда нет возможности сконструировать вращаю- 
щуюся направленную антенну или же смонтировать несколько 
проволочных направленных излучателей для различных направле- 
ний. К сожалению, обычно не приходится рассчитывать на идеаль- 
ную проводимость земли, поэтому на практике всегда имеются потери 
в земле и вследствие этого возникают искажения диаграммы направ- 


лениости. 


3-2. АНТЕННА «ГРАУНДПЛЭЙНЬ 


Антенна «граундплэйн» представляет собой улучшенный вариант 
четвертьволнового вертикального штыря. Эта антенна также пред- 
ставляет собой вертикальный четвертьволновый штырь, но в ней роль 
экрана играют горизонтально распо- 
ложенные в основании штыря про- 
вода длиной А/4, натянутые в радиаль- 
ных направлениях (рис. 3-2). 

Эти радиальные четвертьволно- 
вые проводники связаны между собой 
около основания четвертьволнового 
вертикального штыря, но сам штырь 
от них изолирован. Как и для других 
антенн, высота подвеса антенны «гра- 
ундплэйн» должна быть как можно 
больше. Обычно используют четыре 


`или больше горизонтально располо- Рис. 3-2. Антенна «граундплэйн» 


женных А/4 проводников, натянутых є радиальными проводниками. 
равномерно во всех направлениях. . 

Следует учитывать, что на их концах имеют место пучности напряже- 
ния и, следовательно, радиальные проводники должны быть изолирова- 
ны иа своих концах. Целесообразно использовать больше чем четыре го- 
ризонтальных проводника, в особенности когда антенна расположена 
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невысоко над поверхностью земли. Прн 
расположении горизонтальных провод- 
ников преимущественно в каком-либо 
одном направлении можно получить оп- 
ределенную направленность излучения в 
горизонтальной плоскости. Правильно 
сконструированная антенна нмеет очень 
небольшой угол вертикального излуче- 
ния и тем самым устраняет недостаток, 
присущий вертикальному четвертьволно- 
вому штырю. Вследствие указанного пре- 
Ленточный имущества эта антенна особенно хорошо 
аб озн работает в качестве антенны, приспособ- 
: ленной для дальних связей, и имеет 
те И. вследствие значнтельной концентрации 
вертьволновой согласующей излучения в вертикальной плоскости ко- 
линией. эффициент усиления 3 06 в направлении 
всех стран света (в предположенин, что 
излучатель имеет тщательно подобранные размеры и согласован с ка- 
белем питания). Недостатком антенны «граундплэйн» по сравнению 
с направленным вибратором является то, что при использовании та- 
кой антенны в качестве приемной снгналы будут приниматься с оди- 
наковым усилением со всех направлений, так как эта антенна имеет 
круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. 
Входное сопротивление антенны «граундплэйн» довольно ннзкое 
(30 ом) При питании с помощью стандартного коаксиального кабеля 
с волновыми сопротивлениями 60—70 ом качество согласования ока- 
зывается очень низким Иногда для улучшения согласования радиаль- 
ные проводники располагают не горизонтально, а под углом 135° 
по отношению к вибратору, т. е. они наклонены вниз. При этом вход- 
ное сопротивление несколько увеличивается (50 ом). Но так как вол- 
новое сопротивление коаксиального кабеля обычно 60 ом, То и в этом 
случае стоячие волны полностью не устраняются, "а преимущество, 
заключающееся в пологом вертикальном излучении, все же частнчно 
теряется Для полного согласования антенны с коаксиальным кабе- 
лем, имеющим волновое сопротивление 60 ом, радиальные проводники 
должны быть расположены вертикально вниз, но и в этом случае ан- 
тенна «граундплэйн» превращается в вертикально-расположенный 
полуволновый вибратор, размеры которого в 2 раза больше верти- 
кальных размеров антенны «граундплэйн», а вертикальное излучение 
происходит под более крутыми углами. Поэтому для согласования 
антенны с различными линиями передачи целесообразно использовать 
четвертьволновый согласующий шлейф На рис. 3-3 показана антенна 
«граундильйн» с разомкнутым четвертьволновым шлейфом. 
Ниже описывается один, пока еще мало известный, но очень эф- 
фективный способ согласования антенны «граундплэйн» с коаксиаль- 
ным кабелем. 


3-3. УДЛИНЕННАЯ АНТЕННА «ГРАУНДПЛЭЙН» 


При увеличении длины вибратора увеличивается также и вели- 
чина входного сопротивления антенны «граундплэйн». При соответ- 
ствующем удлинении вибратора можно получить входное сопротив- 
ление антенны, которое допускает точное согласование используемого 
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коаксиального кабеля с актен- 
ной. В этом случае, однако, 
вибратор уже не настроен на 
рабочую частоту, так как он 
несколько болыше необходимых 
размеров. Если в основание ан- 
тенны включить конденсатор, 
имеющий соответствующую ем- 
кость, то такое электрнческое 
укорочение позволяет снова на- 
строить антенну на рабочую 
частоту. Емкость С может быть 
выполнена в виде конденсатора 
переменной емкости простой 
конструкции, так как в точке Рис. 3-4. Удлнненная согласованная 
его включения имеется только "енна «граундплэйн». 


Коаксиальный, 
кабель _ 
произвольной длины 


незначительное напряжение 
(рис. 3-4). В табл. 3-1 приведены расчетные данные для антенны 
«граундилэйн». 


Обычно настроечный конденсатор заключается в влагонепрони- 
цаемую коробку и привннчивается к основанию вибратора. Крепеж- 
ные винты одновременно служат для обеспечения контакта конденса- 
тора с вибратором. Коаксиальный кабель вводится в коробку, и его 
центральная жила припанвается к выводу ротора переменного кон- 
денсатора; внешняя оплетка коаксиального кабеля соединяется с ра 
диально расположенными проводниками. Очень важно, чтобы влага 
не проникала в изоляцию коаксиального кабеля, так как в противном 
случае он становится совершенно неприемлемым в качестве линии 
передачи. После настройки переменный конденсатор может быть за- 
менен конденсатором постоянной емкости, имеющим ту же емкость. 
Обычно для радиальных проводников используются провода, имеющие 
диаметр около 2 мм. 

Удлиненную антенну «граундилэйн» довольно просто настраивать 
на наибольшую мощность излучення. При помощи измерителя напря- 
женности поля следует измерять напряженность поля в точке, как 
можно более удаленной от излучателя, и одновременно изменять на- 
стройку конденсатора переменной емкости до тех пор, пока не будет 
получено максимальное показание прибора. 

Согласование антенны «граундплэйн» © помощью Т-образной 
схемы. Антенна «граундплэйн» может быть согласована с коаксиаль- 
ным кабелем также с помощью Т-образ- 
ной схемы (рис. 3-5), которая обладает 
теми жеэлектрнческими свойствами, что и 
четвертьволновый трансформатор. Ка- 
тушки Г; и Ёз имеют одинаковую ин- 
дуктивность. Пространственно они рас- 
положены таким образом, чтобы связь 
между ними была по возможности мень- 
шей. Рекомендуется изготовлять катуш- 
ки в виде спирали из толстого провода 
и изменять нидуктивность, уменьшая 
или увеличивая длину катушкн. Кон- 
денсатор С обычно переменной емкости, 
с воздушной изоляцией, для того чтобы 
согласованне производилось с возможно 


Рабиальные 
проводники 


Рис. 3-5. Согласование антен- 
ны «граундплэйн» с помощью 
трансформирующей схемы. 
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Таблица 3-1 
Размеры антенны „граундплэйн“, показанной на рис. 3-4 


Длина вибратора при волновом сопро- 


е тивленни коаксиального кабеля ка Шаа ное 
васат, ВОДВвИКИ кости перемен- 
мм 52 ом. 60 ом, 70 ом, 75 ом, я ного конден- 
си см см см мм, см | сатора, пф 
Резоиансная частота 7 050 кгц (40 м) 
2 1186 | 1240 | 1299 | 1311 1 040 250 
6 1185 | 1239 | 1298 | 1310 1040 250 
10 1183 | 1236 | 1295 | 1307 1040 250 
20 1177 | 1230 | 1288 | 1300 1040 250 
40 1164 | 1217 | 1275 | 1286 1040 250 
Резонансная частота 14100 кгц (20 м) 
2 593 620 652 658 520 150 
6 591 619 651 656 520 150 
10 590 618 650 655 520 150 
20 588 615 647 653 520 150 
40 576 602 634 640 520 150 
№ Резонансная частота 21 100 кгц (15 м) 
2 396 414 434 440 _ 349 130 
6 395 413 432 439 349 130 
10 391 409 427 434 349 130 
20 387 405 423 430 349 130 
240 383 401 419 425 349 130 
- Резонансная частота 28 100 кгц (10 м) 
2 297 Зи 326 329 | 262 100 
6 29 308 322 325 262 100 
10 292 305 320 323 262 100 
20 289 302 316 319 262 100 
40 284 297 311 314 262 100 


меньшими потерями. Расчет Т-образной схемы очень прост. Основ- 
иым требованием является точное согласование полного сопротивле- 
ния кабеля 2, с входным сопротивлением антенны 4 д. Полное сопро- 


тивление трансформирующей цепи определяется по формуле 


2=У 2,24. 
Далее справедливы следующие соотношения: 
108 
== @/л = бане 
2 = ® = 01. и Е оС} 
о = 2л, 


где { измеряется в Мгц, С — в иф, Ё — в мкгн, 2 — в ом. 
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Катушки индуктивности и конденсатор заключаются во влаго- 
непроницаемой коробке, в качестве которой можно использовать 
коробку из прессованной пластмассы (рис. 3-6). Настройка антенны 
производится с помощью изме- 
рителя напряженности поля. 

Трехпроводная антенна«гра- 
уидплэйи». Антенна «граунд- 
плэйн», которая питается непо- 
средственно по ленточному ка- 


5 
= 


ХХ— точки 
подключения ленточного 
кабеля произвольной длины 


Рис. 3-7. Трехпроводная конструкция 
антенны «граундплэйн» с линией 
передачн из ленточного кабеля. 


Рис. 3-6. Конструкция трансформирую- 
щего устройства. 


белю УКВ (рис. 3-7), является видоизмененным шлейфовым вибрато- 
ром. Три проводника соединяются между собой на верхнем конце и 
изолируются от деревянной мачты при помощи распорки, изготовлеи- 
иой из полистирола или картона. На нижнем конце оба внешиих про- 
водника подсоединяются к точке соединения радиальных проводов, а 
средний провод соединяется содной из жил ленточного кабеля питания. 

Вторая жила кабеля принаи- 
вается к точке соединения радиаль- 
ных проводов. Такая антенна «гра- 
ундплэйн» имеет дополнительное 
преимущество, заключающееся в 
том, что полоса пропускания ее не- 
сколько больше. 


3-4. УКОРОЧЕННАЯ АНТЕННА 
«ГРАУНДПЛЭЙН» 


Для нестационарных радио- 
станций и для длинноволновых 
любительских диапазонов особен- 
во удобна антенна, представляю- 
щая собой видоизменение антенны 
«граундилэйн» (рис. 3-8). 

В этой антенне вибратор имеет размеры меньше, чем А/4, и его 
электрическое удлинение для настройки на рабочую частоту произ- 
водится с помощью катушки индуктивности, подключаемой к основа- 
нию вибратора. Қ нижнему концу катушки при помощи зажима при- 
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Рнс. 3-8. Укороченная антенна «гра- 
ундилэйн». 


соединяется кабель питания. Если конструкция катушки с двумя 
отводами достаточно прочная, то дальнейшая настройка довольно 
проста. С катушкой Г связывается гетеродинный измеритель резо- 
нанса (ГИР), и, изменяя положение отвода А, добиваются настройки 
вибратора на рабочую частоту. Затем к катушке подключают при 
помощи зажима В кабель питания и, меняя его положение, доби- 
ваются максимального излучения. Мощность излучения укороченной 
антенны, конечно, меньше мощности излучения антенны «граунд- 
плейн», имеющей вибратор нормальной длины или несколько удли- 
ненный. 


3-5. АНТЕННА С ТРЕМЯ РАДИАЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ 


Исследования, проведенные швейцарским радиолюбителем 
НВ9ОР, показали, что с помощью антенны «граундплэйн» можно 
добиться направленного излучения в горизонтальной плоскости, 
когда используются три радиальных проводника, натянутых под 
углом 120° по отношению друг к другу в горизонтальной плоскости 
и наклоненных под углом 45° вниз (рис. 3-9, а). 

Эта антенна излучает преимущественно в направлениях биссектрис 
углов между горизонтальнымн проводниками и имеет вертикальный 
угол нзлучения порядка 6 — 7°. Диаграмма направленности этой 
антенны в горизонтальной плоскости имеет вид листа клевера 
(рис. 3-9, 6). 

Оптимальный вертикальный угол излучения, равный 6—7°, 
достигается, по данным раднолюбителя НВЗОР, при высоте подвеса 
антенны 6 м. Число радиальных проводников при заданном угле 
наклона 45° влияет на входчое сопротивление антенны, и для указан- 
ной антенны оно от 50 до 53 ом. В случае, если используется только 
один радиальный провод, входное сопротивление 68 ом (полуволновый 
диполь), а в случае четырех радиальных проводов уменьшается до 
44 ом. Так как не существует стандартных линий питания с волновым 
сопротивлением 52 ом, то питание антенны должно осуществляться 
одним из описанных выше способов. Антенна, предложенная НВ9ОР, 
во многих случаях уже зарекомендовала себя с положительной 
стороны, однако следует подчеркнуть, что эта антенна, как и все 
антенны «граундплэйн», мало пригодна в качестве приемной. 


Изолятор 


6) 


с) 


Рис. 3-9, Антенна с тремя радиальными проводами. 
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3-6. ЗАЗЕМЛЕННАЯ АНТЕННА «ГРАУНДПЛЭЙН» 


Радиолюбитель ОМА ХО предложил оригинальное решение 
проблемы заземления антенны «граундплэйн», на что обычно обра- 
щают мало внимання и что обычно приводит к некоторым затруднениям 
при практическом конструнровании антенны. 

Как известно, на нижнем конце вертикального четвертьволнового 
вибратора имеет место узел напряжения, что позволяет непосредст- 
венно заземлять основание вибратора без существенного ухудшения 
характернстик антенны. То же самое относится к антеннам УКВ 
и телевизионным антеннам, которые часто выполняются в виде цельно- 
металлической конструкции, в которой точки минимума напряжения 
непосредственно соединяются с заземленной несущей мачтой антенны. 
Как показано на рис. 3-10, согласование антенны может осуществ- 
ляться по схеме, аналогичной ү-образной схеме согласования. При 
помощи подвижного ползунка, к которому присоединен внутренний 
проводник коаксиального кабеля, на проводе вибратора ищется 
такая точка, в которой входное сопротивление вибратора соответст- 
вует волновому сопротнвлению кабеля. Внешняя оплетка кабеля 
заземляется. 

Точное положение ползунка обычно определяется экспери- 
ментально: передвигая его по проводу вибратора. находят такое 
положение, при котором коэффициент стоячей волны, измеряемый 
в кабеле, имеет минимальное значение. После этого точное согласо- 
вание достигается компенсацией индуктивной составляющей входного 
сопротивления вибратора при помощи подстроечного конденсатора 
с воздушной изоляцией С. Вертикальный вибратор, радиальные 
провода и коаксиальный кабель заземляются. Таким образом, кон- 
струкция такой антенны «граундплэйн» не требует применения изо- 
ляторов. 

Некоторое механическое упрощение конструкции заземленной 
антенны «граундплэйн», предложенной ОМ2А ХО, может быть полу- 
чено при включении конденсатора переменной емкости непосредст- 
венно во внутренний проводник кабеля питания, как показано на 
рис. 3-11. Реактивные составляющие компенсируются так же, как 
и в предыдущем случае, при помощи конденсатора переменной ем- 
кости с максимальной емкостью 300—500 пф. Так же как и в кон- 
струкции удлиненной антенны «граундплэйн», конденсатор перемен- 
ной емкости помещается в водонепроницаемую коробку, которая 
крепится на подвижном ползунке 
(рис. 3-4). 

В табл. 3-2 приведены геомет- 
рические размеры вибраторов ан- 


Рис. 3-10. Заземленная антенна 
«граундплэйн», 


Рис. 3-11. Измененная конструкция 
заземленной антенны «граундплэйн», 
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тенн «граундплэйн» для радиолюбительских диапазонов. Радиальные 
проводники обычно на 2,5% длиннее вертикального вибратора. 


Таблица 3-2 
Размеры вибраторов для нормальной антенны „граундплэйң“ 


Длина внбратора 


Диаметр вибра- 


тора, мм Диапазон Диапазон Днапазон Диапазон 
10 м, см 15 л, см 20 м, см 40 м, см 
2 262 347 520 1 034 
6 260 345 518 1 033 
10 255 342 515 1032 
20 250 339 510 1031 
40 246 336 505 1022 


Уделим еще некоторое внимание радиальным проводникам, так 
как на них обычно обращается мало внимания. Как уже подчерки- 
валось, необходимо, чтобы радиальные проводники были точно 
настроены на рабочую частоту. В этом отношении им следует уделять 
ровно столько же внимания, сколько уделяется вертикальному вибра- 
тору. Хотя приведенные длины радиальных проводников обычно 
удовлетворяют требованиям практической конструкции, следует 
учитывать все же, что они рассчитаны теоретически и поэтому требуют 
некоторой корректировки. Обычно приведенные размеры несколько 
больше практически необходимых. Очень часто радиальные провод- 
ники располагаются в непосредственной близости от поверхности 
земли или от заземленных частей зданий, при этом вследствие емкост- 
ного воздействия резонансная частота проводников уменьшается 
и поэтому обычно требуется, чтобы они были выбраны несколько 
короче своих расчетных значений. Ниже приведена полная методика 
дополнительной корректировки размеров антенны «граундплэйн», 
предложенная Р/Г6роО. А у 

Для настройки требуются высокочастотный измерительный мост 
и гетеродинный измеритель резонанса. Сначала все без исключения 
радиальные провода отключаются от их общей точки; затем два про- 
вода, расположенные друг против друга и имеющие каждый длину 
АЈА, подсоединяются к высокочастотному мосту, образуя таким обра- 
зом полуволновый вибратор с входным сопротивлением 73 ом, и, 
следовательно, переменное сопротивление моста также должно быть 
73 ом. Высокочастотный мост затем подключается к гетеродинному 
измерителю резонанса, и таким образом определяется резонансная 
частота, которая обычно лежит вне расчетного частотного диапазона. 
Затем в соответствии с измерениями корректируется длина обоих 
радиальных проводников. После выполнения Описанной выше опе- 
рации переходят к измерениям и корректировке следующей пары 
радиальных проводников, пока не подключая уже настроенную пару 
проводников к общей точке соединения. После того как закончена 
настройка всех пар радиальных проводников, они все могут быть 
подсоединены к общей точке соединения, на чем и заканчивается 
грубая настройка радиальных проводников. 
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Для точной настройки от общей точки отсоединяют настраиваемый 
радиальный проводник и подключают его через высокочастотный 
измерительный мост к общей точке соединения, одновременно не от- 
ключая остальные радиальные проводники. Затем с помощью гетеро- 
динного измерителя резонанса определяют резонансную частоту 
и соответственно удлиняют или укорачивают четвертьволновый 
отрезок провода для настройки его на рабочую частоту. Затем эту 
же операцию повторяют со всеми радиальными проводниками, отсоеди- 
няя только настраиваемый проводник В указанном случае точный 
минимум индикатора измерительного моста имеет место не при пере- 
менном сопротивлении 73 ом, а при сопротивлении, лежащем между 
30 и 60 ом. Если настройка выполнена безукоризненно, то в этом 
случае вся система радиальных проводников настроена в резонанс 
и можно приступить к настройке четвертьволнового вертикального 
излучателя. При этом используется уже описанная выше методика 
настройки с помощью высокочастотного измернтельного моста и гете- 
родинного измерителя резонанса. 

Хотя описанная методика настройки несколько громоздка, 
однако в этом случае обеспечивается безупречная работа антенны 
«граундилэйн». 


3-7. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА «ГРАУНДПЛЭЙН» 


В любительской литературе по аитеннам описывается трехдиапа- 
зонная антенна «граундплэйн», применяемая в трех радиолюбитель- 
ских диапазонах (рис. 3-12). 

В показанной на этом рисунке конструкции используется меха- 
ническое переключение антенны с помощью канатика, привязанного 
к переключателям. Однако такую конструкцию довольно трудно 
создать так, чтобы она хорошо работала в течение длительного вре- 
мени при любых метеорологиче- 
ских условиях (все размеры приве- 
дены на рис. 3-12). 

Другой вариант трехдиапазон- 
ной антенны «граундплэйн», более 
простой с конструктивной точки 
зрения, показан на рис. 3-13. Ра- 
зумеется, и в этом случае исполь-  Радиольвые 
зуется переключатель диапазонов, проводники. 
но только он помещается в осно- 07и"02 "05,20м 
ванни излучателя и, следователь- 
но, доступ к нему не затруднен. 
Сам вертикальный излучатель не 
настроен в резонанс и имеет длину 
от 6 до 7 м. Настройка антенны 
производится с помощью регули- 
ровочной схемы, состоящей из по- 
следовательного соединения ка- 
тушки индуктивности и конден- 
сатора. Контроль настройки осу- 
ществляется с помощью гетеро Рис. 3-12. Антенна «граундплэйн» с 
ДИННОГоО измерителя резонанса, переключаемыми элементами для трех 
который связывается с соответ.  ДИапазонов: ключи 1 и 2 разомкну- 


А Аа ты — 10 м, ключ 1 замкнут — 15 м, 
ствующей катушкой индуктивно- ключи Ги 2 замкнуты — 20 м. 


Ч 5 то 5 
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сти. При помощи переключателя 
можно настраивать антенну на 20, 
15 или 10-м дианазоны. Максн- 
мальная емкость конденсаторов 
переменной емкости 100 иф, а ин- 
дуктивность катушек определяется 
экспериментально. Для первичной 
регулировкн резонанса рекомен- 
дуется использовать катушку ин- 
дуктивности в виде спирали (диа- 
метром 40 мм) из 15 витков толсто- 
го посеребренного медного провода. 

Эта антенна «граундплэйн» ис- 
пользует несколько систем ради- 
альных проводников, настроенных 
соответственно на каждый из ра- 
бочих диапазонов волн (рне. 3-14). 
Настройка радиальных проводни- 
ков производится по описанной 
выше методике с помощью измери- 
тельного моста и гетеродинного 
измерителя резонанса. 

Согласование с коаксиальным 
кабелем достнгается просто пере- 

о мещением по катушке индуктивно- 

сти зажима, для того чтобы найти 

Рис. 3-13. Схема трехдиапазонной точку, в которой входное сопро- 

антенны «граундплэйн». тивление соответствует волновому 

сопротивлению кабеля. Для этой 

цели измерительный мост включается между зажимом и основанием, 

и, связывая его с гетеродннным измерителем резонанса, изменяют 

положение зажима катушки индуктивности до тех пор, пока не будет 

достигнуто требуемое сопротивление. Эту настройку следует проводить 

очень точно: рекомендуется одновременно контролировать частоту 

гетеродинного измерителя резонанса по точно отградуированному 
приемнику. 

В рассматриваемой конструкции антенны можно использовать 
механические переключатели или реле. Особенно следует обращать 
внимание на добротность катушек ин- 
дуктивности, так как они находятся 
в пучности тока и, следовательно, 
должны иметь большую поверхность, 
обладающую хорошими проводящими 
свойствами при большом диаметре 
проводника. 

Четвертьволновый вертикальный 
излучатель очепь часто применяется 
в качестве антенны в переносных и 
подвижных радиостанциях. 

В заключенне следует сказать, 
что четвертьволновый вертнкальный 
излучатель очень чувствителен к рас- 
положенным поблизости окружающим а бр Т 
предметам (дома, мачты, провода элек, уу для трехдиапазонной антенны 
тропередачи, изгороди и т. п.), КОТО- «граундплэйн», 
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рые ухудшают рабочие характеристики антенны, поглощая часть из- 
лучаемой энергии, вызывая паразитные отражения и расстраивая 
антенну относительно рабочей частоты. В случае, когда исполь- 
зуется небольшое число раднальных проводников, вертикальный 
угол излучения сильно зависит от проводимости земли и, следова- 
тельһо, от ее отражающих свойств. 


—_А___ 


ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 


Полуволновый вертикальный вибратор 
с пассивными элементами 


Полуволновый вертикальный вибратор может быть преобразован 
в двухэлементную направленную антенну путем подключения к нему 
на расстоянии приблизительно 2/4 рефлектора. Рефлектор — это 
проводник, длина которого на 5% больше, чем длина вибратора, 
и который не связан ни с передатчиком, ни с вибратором. Такие эле- 
менты антенны называются пассивными. Впервые антенны, использую- 
щие несколько пасснвных элементов, были описаны в 1926 г. японцамн 
Х. Яги и С. Уда и получили распространенне под названием антенн 
«Уда— Яги» (антенны «волновой канал»). Пассивные элементы, имею- 
щие длину, большую чем вибратор, действуют как рефлекторы, так 
как ток в них опережает по фазе ток в активном вибраторе: пассивные 
элементы вибратора действуют как директоры, так как ток в них 
отстает по фазе от тока в актнвном вибраторе. 

Коэффнииент усиления антенны в направлении основного излу- 
чения зависит от расстояния между вибратором и вторичным элемен- 
том (пассивные элементы часто называются вторичными). Из кривых 
рис. 4-1 видно, каким образом влияет расстояние между элементамн 
антенны на коэффициент усиления. 


Рефлекто, 
и 


Усиление, 96 


о 755 50 о 0,20 0,25 030 035 00 


Расстояние мезейу злементами антенны, А 


Рис. 4-1. Максимальное получаемое уснленне по мощности при 
использовании рефлектора или директора в зависнмости от 
расстояния до вибратора, 
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На практике расстояние между вибратором и рефлектором обычно 
выбирают равным 0,10 А — 0,254, а расстояние между директором 
и вибратором — от 0,10 А до 0,15 А. Хотя двухэлементные антенны 
обычно состоят из вибратора и рефлектора, иногда используются 
двухэлементные антенны, состоящие из вибратора и директора. 
Из рис. 4-1 видно, что с помощью антенны, состоящей из вибратора 
и директора, может быть достигнуто уснление даже большее, чем 
при использовании комбинацин вибратор — рефлектор, но на прак- 
тике эта разница обычно не играет большой ролн и поэтому в среднем 
считается, что двухэлементные антенны имеют коэффициент усиления 
5 06. я 

Входное сопротивление антенны при подключении пассивных 
элементов значительно уменьшается. Так, например, при включении 
на расстоянии 0,12А от полуволнового вибратора директора сопро- 
тивление излучения полуволнового внбратора уменьшается до 15 ом. 
Из графиков (рис. 4-2) могут быть найдены входные сопротивления 
прямого полуволнового внбратора, используемого в сочетании с реф- 
лектором или директором, в зависимости от расстояния между вибра- 
тором и пассивными элементами. 

В случае двухэлементной антенны коэффициент усиления и вход- 
ное сопротивление могут быть легко определены по приведенным 
графикам. Более сложным становится определение тех же величин 
в случае, когда полуволновый вибратор используется совместно 
с рефлекторсм и директором. Предполагая, что расстояние между 
вибратором и рефлектором 0,20%, 
по графику рис. 4-3 можно опреде- 
лить коэффициент усиления трех- 
элементной антенны в зависимости 
от расстояния между вибратором и 
директором. 

Резонансная длина вибратора 
и оптимальные размеры пассивных 
элементов также зависят от их 
взаимного расположения. Если 
предположить, что антенна смон- 
тирована на достаточно большой 
высоте и таким образом можно пре- 
небречь влиянием земли, то в этом 
случае оптимальные размеры виб- 
ратора и пассивных элементов мо- 
гут определяться соответственно 
из рис. 4-4, 4-5 и 4-6. Из рисунков 
следует, что при небольших рассто- 
яниях между элементами их линей- 
ные размеры увеличиваются по 
сравнению с тем, когда расстояния 
между элементами антенн: боль- 
ше. Рекомендуется во всех случаях, 
когда это возможно, располагать 
рефлектор на расстоянии 0,22% от 
внбратора, а директор — на рас- 
стоянии от 0,15 до 0,25%, от виб- 

1 ратора. При этом коэффициент 
ое аа. вибра. усиления приблизительно равен 
тора. 1 06, а входное сопротивление 


Входное сопротивление ‚ом 


0. 0 02 02 о 


Расстояние между элементами 
антенны, А 


Рис. 4-2. Сопротивление в точках пи- 
тания полуволнового вибратора с реф- 
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Рис. 4-3. Коэффициент усиления трех- 
элементной антенны при фиксирован- 
ном расстоянии между рефлектором и 
вибратором 0,2%, в зависимости от рас- 
стояния от директора до вибратора. 
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Рис. 4-5. Длина рефлектора в зависи- 


мости от расстояния между рефлекто- 
ром и вибратором, 
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Рис. 4-4. Длина вибратора трехэлемент- 
ной антенны «волновой канал» в зависи- 
мости от расстояния от вибратора до ди- 
ректора и от вибратора до рефлектора. 
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Рис, 4-6, Длина директора в зависи- 
мости от расстояния между директором 
и вибратором, 


113 


имеет относительно большое 
значение — 40 ом, что облег- 
‚ чает согласование антенны 
с линией питания. Антенная 
система с относнтельно боль- 
шими расстояниями между 
вибратором и пассивными 
элементами несколько менее 
критична к настройке и 
имеет относительно широ- 
кую полосу пропускания. 


Рефлектор или директор 


4-1. ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА 


Иногда имеется возмож- 
ность на необходимом рас- 
стоянии от вибратора распо- 
ложить рефлектор или дирек- 
Рис. 4-7. Двухэлементная направленная тор, используя для этой целн 
антенна. находящееся поблизости от 

антенны дерево (рис. 4-7). 

Такой пассивный элемент может быть использован и как рефлек- 
тор и как директор. Для директора длина в диапазоне 10 м—4,91 м, 
а подключая к нему отрезок длиной 50 см, получаем пассивный эле- 
мент, который действует как рефлектор с длнной 5,41 м. Таким обра- 
зом, направление основного излучения может изменяться в зависи- 
мости от длины пасснвного элемента на 180°, 


4-2. ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ НАПРАВЛЕННАЯ 
АНТЕННА 


Конструктивное оформление вращающейся направленной ан- 
тенны, показанной на рис. 4-8, а, непрактично, так как уже в диапа- 
зоне 10 м линейные размеры элементов антенны составляют прибли- 
зительно 5 м и монтируются на опорных изоляторах, изготовленных 
из высококачественного диэлектрика (максимум напряжения!). Такая 
конструкция антенны может разрушиться при первом же сильном 
порыве ветра. Как с механической, так и с электрической точки 
зрения целесообразно укреплять элементы антенны посередине, 
как показано на рис. 4-8, 6. 

Согласование антенны с линией передачи осуществляется здесь 
с помощью у-образной схемы согласования. Элементы антенны в этом 
случае могут крепиться к несущей конструкцин без изоляторов. 
Все без исключения размеры как элементов антенны, так и согласую- 
щего устройства будут приведены в последующем описании горизон- 
тальных вращающихся антенн, 


4-3. НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Предлагаемая конструкция антенной системы представляет 
собой дальнейшее развитие двухэлементной вертикальной антенны; 
она состонт из полуволнового вертикального внбратора и четырех 
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Рис. 4-8. Конструкция вертнкальной направленной двухэлемент- 
ной антенны, 


пассивных элементов, расположенных на расстоянии 0,15. от вибра- 
тора. Электрические длины этих элементов изменяются таким образом, 
чтобы они могли действовать в качестве днректоров или рефлекторов. 
Таким образом, такая антенная система при соответствующих пере- 
ключениях ее пассивных элементов дает возможность перекрытия 
основным лепестком диаграммы направленности всех стран света. 
Хотя сооружение такой антенной снстемы с механической Точки 
зрения довольно сложно, усиление антенны при ее использовании 
достигает 10 06. 

На рис. 4-9 показана описываемая антенная система, где при- 
ведены диаграммы направленности в горизонтальной плоскости при 
различных переключениях пассивных элементов. Основной лепесток 
диаграммы направленности может быть переключен по желанию 
на 8 направлений, углы между которыми равняются соответственно 
45° В случае, если пассивные элементы все используются в качестве 
директоров, то в горизонтальной плоскости диаграмма направлен- 
ности имеет почти круговой характер. 

Вид сбоку описываемой антенны дан на рис. 4-10, а; несущая 
конструкция не показана, чтобы не усложнять чертеж. 


р 
Ф ФР 
0,15 ^ 
р 4 — се `В 
8 
СТА Де 


рис. 4-9. Диаграмма направленности ангенны с переключением основного на- 
правлення излучения (внд сверху). 
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Рис. 4-10. Антенна с переключением ос- 
новного направления излучения. 


Вибратор антенны может 
быть изготовлен как в виде пря- 
мого, так и в виде шлейфового 
вибратора (несколько ббльшая 
полоса пропускания). При этом 
используются следующие спо- 
собы согласования антенны с 
линией передачи: 1) шлейфовый 
вибратор: четвертьволновый 
трансформатор (см. рис. 1-41) 
используется для трансформа- 
ции входного сопротивления ан- 
тенны (около 40 ом) к волно- 
вому сопротивлению применяе- 
мой линии передачи; 2) прямой 
вибратор: Т-образная схема со- 
гласования (см. рис. 1-35) ис- 
пользуется для согласования 


любой симметричной линии пе- 
редачи; 3) у-образная схема со- 
гласования (см. рис. 1-38) ис- 
пользуется для согласования любого несимметричного коаксиального 
кабеля. 

Все четыре вторичных элемента посередине разрываются и в месте 
разрыва подключается устройство, изображенное на рис. 4-10, 6. 
При замкнутом ключе пассивный элемент работает как директор, 
а при разомкнутом — как рефлектор. При этом следует особенно 
обращать внимание на то, чтобы реле, осуществляющие переключение, 
имели как можно меньшую емкость. Размеры описанной антенной 
системы для отдельных радиолюбительских диапазонов указаны 
в таблице 4-1. 


а — вид сбоку; б — эскиз пассивного эле 
мента антенны. 


Таблица 4-1 


Размеры антенны с переключаемой диаграммой 
направленности (рис. 4-10, 6) 


Расстояние между Размеры, см 


Диапазон, Длина вибра- внбратором н 
м тора, см рефлектором нли 
директором, см А | В С | р 
20 1027 253 460 10 40 90 
15 686 170 307 Т 27 60 
10 512 124 230 5 20 45 


Й 


Для настройки на максимальное подавление обратного излуче- 
ния размер О выбирается несколько больше приведенного в таблице 
и замыкающая перемычка делается подвижной. Следует. учитывать, 
что настройка в этом случае довольно критична. Методика настройки 
такая же, как уже было описано выше, и основана на использовании 
измерителя напряженности поля. 


А 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
Горизонтальные вращающиеся направленные антенны 


Когда говорят, что антенны «волновой канал» являются наиболее 
эффективными и экономичными антенными системами, то это звучит 
несколько парадоксально. так как сама по себе конструкция антенны 
«волновой канал» требует значительных расходов конструктивных 
материалов на несущую мачту, поворотный механизм и изготовление 
самих элементов антенны. Трехэлементная антенна «волновой канал» 
в направлении основного излучения дает коэффициент усиления 
от 7 до 8,5 06, что соответствует приблизительно 6-кратному усилению 
по мощности. Таким образом, передатчик мошностью 20 вт с трех- 
элементной антенной «волновой канал» в точке приема, расположен- 
ной в направлении основного излучения, создает ту же напряжен- 
ность поля, что и передатчик мощностью 120 вт, подключенный 
к полуволновому вибратору- 

Увеличение мощности передатчнка в 6 раз привело бы к усложне- 
нию его конструкции, и уже создание источника высокого напряжения 
и модулятора для такого передатчика имело бы приблизительно 
такую же стоимость, как и стоимость вращающегося направленного 
излучателя. Кроме того, при увеличении мощности всегда увеличи- 
ваются помехи радиовещанию и телевидению, особенно в том случае, 
когда передатчик подключен к простейшей антенне и излучение 
происходит практически во все стороны. Увеличение потребления 
мощности и веса аппаратуры, а также значительное повышение анод- 
ного напряжения являются дополнительными факторами, определяю- 
щими неэкономичность увеличения мощности передатчика. Кроме 
того, передатчик мощностью 120 вт, подключенный к полуволновому 
вибратору, все равно не даст такого же количества дальних связей, 
как передатчик мощностью 20 вт с трехэлементной антенной «волновой 
канал», что можно понять, сравнивая диаграмму направленности 
в вертикальной плоскости полуволнового вибратора (рис. 5-1, а) 
и трехэлементной антенны «волновой канал» (рис. 5-1, 6). Полувол- 


= 
Ах 


а 


Рис. 5-1. Диаграммы направленности в вертикальной плоскостн горизонтального 
полуволнового внбратора и горизонтально расположенной антенны «волновой 


канал». 
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новой вибратор излучает боль- 
шую часть энергии под болыши- 
ми углами, в то время как трех- 
элементная антенна «волновой 
канал» имеет небольшой верти- 
кальный угол излучения, что 
и объясняет лучшие результа- 
ты, получаемые при установле- 
нии дальних связей с ее по- 
МОЩЬЮ. 

Обе антенны подвешены на 
высоте 1,25% от поверхности 
земли. Углы возвышения над 
поверхностью и число лепестков 
диаграмм в обоих случаях оди- 
наковы, однако наибольшая 
часть излучения у трехэлемент- 
Рис. 5-2. Диаграмма направленности в ной антенны «волновой канал» 
горизонтальной плоскости трехэлемент- сосредоточена Вв лепестках, 
ной антенны «волновой канал». имеющих малый угол наклона 

к земной поверхности. 

Диаграмма направленности трехэлементной антенны в горизон- 
тальной плоскости приведена на рис. 5-2. 

В направлении основного излучения антенна «волновой канал» 
имеет ярко выраженный лепесток, ширина которого приблизительно 
50°. Кроме основного лепестка, имеется лепесток диаграммы направ- 
ленности в обратном направлении, и обратное ослабление при этом 
приблизительно 20—25 06. На рис. 5-2 для сравнения приведена 
хорошо известная «восьмерочная» диаграмма направленности полу- 
волнового вибратора (штриховая диаграмма направленности). 

В случае, если антенна «волновой канал» применяется и в каче- 
стве приемной антенны, что обычно и бывает. то преимущества опи- 
санной антенны становятся еще более очевидными. Сигналы дальних 
станций, находящихся в направлении основного лепестка, будут 
значительно мощнее сигналов европейских станций. Этот эффект 
становится ясным при рассмотрении диаграмм направленности в вер- 
тикальной плоскости: вертикальный угол падения электромагнитных 
волн, излучаемых близлежащими станциями, относительно велик, 
в то время как вертикальные углы прихода сигналов от станций, 
находящихся на значительном удалении от точки приема, имеют 
. небольшую величину. Из рис. 5-1, б видно, что трехэлементная 
антенна значительно усиливает сигналы, приходящие под небольшими 
углами и подавляет сигналы, попадающие в место приема под боль- 
шими вертикальными углами. Характер диаграммы направленности 
в горизонтальной плоскости приводит к тому, что с хорошей слыши- 
мостью принимаются практически сигналы, приходящие только 
с направлением основного лепестка диаграммы направленности 
(рис. 5-2). 

Направленность рассматриваемой антенны дает возможность 
выделить слабые сигналы на фоне помех, что особенно важно при 
загруженности радиолюбительских диапазонов в настоящее время. 
Старая пословица: «Можно передавать только на такое расстояние, 
на котором можно принимать» остается справедливой и в настоящее 
время. Действительно, какая польза в том, если на передающей 
стороне излучается мощный сигнал, а ответ корреспондента не может 
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быть принят из-за помех? В таких случаях часто отказываются от 
сверхчувствительных и сверхизбирательных приемников в пользу 
приемника средней чувствительности в комбинации с антенной «вол- 
новой канал», который в этом случае дает лучшее качество приема. 
Обратное ослабление при использовании трехэлементной антенны 
в качестве приемной равняется от 20 до 25 06 при соотношении излу- 
чения в прямом направлении и излучения в сторону порядка 30 06. 

Антенны «волновой канал» пользуются большой популярностью 
в диапазоне УКВ. Их использование безусловно целесообразно 
и в диапазоне коротких волн. Ниже будут описаны различные кон- 
струкции антенн «волновой канал», используемые в диапазоне корот- 
ких ВОЛН. 


5-1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХ- И ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ АНТЕННЫ 


Горизонтальная двухэлементная антенна используется преиму- 
щественно в диапазоне 20 м, так как трехэлементные антенны в этом 
диапазоне были бы слишком громоздкими. Такая антенна может быть 
сконструирована в двух вариантах: используется или комбинация 
вибратор — рефлектор, или комбинация вибратор — директор. На 
рис. 4-1 изображена зависимость получаемого усиления от расстоя- 
ния между элементами антенны. 

Из рисунка следует, что при использовании комбинации вибра- 
тор — директор коэффициент усиления несколько больше, чем при 
использовании комбинации вибратор — рефлектор, и что самое 
большое усиление в этом случае достигается при расстоянии 0,1А 
между вибратором и директором, в то время как максимальное уси- 
ление при использовании вибратора с рефлектором получается при 
расстоянии между элементами антенны, равном 0,154. Кроме того, 
рефлектор несколько длиннее, чем директор. Следовательно, вибратор 
с директором при меньших размерах обеспечивает получение большего 
усиления и поэтому чаще применяется на практике. 

Ниже приведены необходимые геометрические размеры двух- 
и трехэлементных антенн для диапазонов 40, 20, 15 и 10 м и соответ- 
ствующие им электрические данные. Питание, конструкция и регу- 
лировка антенны будут описаны для всех антенн «волновой канал» 
в отдельном параграфе. 

На рис. 5-3 приведено схематическое изображение двух- и трех- 
элементных антенн «волновой канал», а в таблице 5-1 — параметры 
и размеры. | 

Для двухэлементных антенн коэффициент стоячей волны 
в диапазоне от 28 до 29 гц меньше, чем 1, 3, и в высокочастотном конце 
диапазона увеличивается до 2. Если антенна используется исключи- 
тельно для работы радиотелефоном, то рекомендуется настраивать 
антенну на середину телефонного диапазона — на 29 Мгц. 

Коэффициент стоячей волны в этом случае в полосе телефонного 
диапазона (28,2 —29,7 Мгц) не превышает 1,6. 

Особенно стабильными электрическими параметрами при резо- 
нансной частоте 29 Мгц обладает двухэлементная антенна, имеющая 
следующие размеры: длина вибратора 495 см; длина директора 458 см; 
расстояние А (между элементами антенны) — 126 см; диаметр трубки 
35 — 40 мм. 

Радиолюбителн, работающие только радиотелеграфом, естест- 
венно, должны настраивать двухэлементиую антенну на середину 
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угле и, следовательно, отражение и поглощение заметны только 
в пределах основного лепестка диаграммы направленности. В зави- 
симости от вида и удаленности указанных посторонних предметов 
происходит ухудшение электрических параметров антенны в опреде- 
ленных направлениях. 

Еще раз следует напомнить, что диаметр трубок, из которых 
изготовляются элементы антенны, влияет как на резонансную частоту, 
так и на полосу пропускания антенны. Тонкие трубки (см. приве- 
. денные выше размеры) при несколько ббльших линейных размерах 
антенны приводят к сужению ее полосы пропускания. Трубки, имею- 
щие больший диаметр, должны быть укорочены; полоса пропускания 
антенны при этом увеличивается. Однако эти соображения должны 
учитываться только в тех случаях, когда отклонения диаметров 
трубок от приведенных выше больше 509/0. 


5-2. ПИТАНИЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ 


Все описанные выше антенны имели сопротивление излучение 
порядка 20 ом, и, следовательно, непосредственное питание таких 
антенн осуществить невозможно. Для питания вращающихся антенн 
в основном применяются коаксиальные кабели, так как они не под- 
вержены воздействию метеорологических условий и обладают неиз- 
менными электрическими параметрами при изменении их положения. 
Наиболее простой способ согласования антенны «волновой канал» 
с коаксиальным кабелем заключается в использовании у-образной 
согласующей схемы, описанной в разделе 1-8. Несмотря, на свою 
простоту, такая схема согласования является с механической и с элек- 
трической точек зрения очень удобным способом согласования 
коаксиального кабеля со сплошным вибратором. у-образная схема 
согласования в несколько измененном виде изображена на рис. 5-4. 

Точные данные для ү-образной схемы согласования не приво- 
дятся. Данные табл. 5-2 пригодны лишь в том случае, когда входное 
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Рис. 5-4. ү-образная схема гогласования антенн «волновой канал» 


с коаксиальным кабелем, имеющим любое волновое сопротив- 
ление. 
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сопротивление равно от 15 до 30 ом и согласование производится 
с коаксиальными кабелями с волновым сопротивлением от 50 до 75 ом. 

Диаметр трубки, используемой в согласующем устройстве, 
должен равняться 1/3—1/4 диаметра трубки вибратора. 


Таблица 5-2 


Размеры 1-образной схемы согласования 
(приблизительные значения) 


Длина Ё труб- Максимальное значе- 


Диапазон, ки схемы со- | Расстояние А, | ние емкости пере- 
м гласования, см менного конденса- 
см тора С, пф 
10 80 10 50 
15 120 14 80 
20 170 16 150 
40 300 22 250 


Параллельное включение согласующего устройства удлиняет 
(электрически) вибратор. Это электрическое удлинение вибратора 
(индуктивная составляющая сопротивления ү-образной схемы согла- 
сования} может быть скомпенсировано включением во внутренний 
проводник коаксиального кабеля переменного конденсатора С 
(рис. 5-4). Таким способом удается на резонансной частоте довольио 
просто получать коэффициент стоячей волны, равный 1. 

Металлический хомутик между вибратором и согласующим 
устройством делается подвижным и при регулировке переменного 
конденсатора перемещается до тех пор, пока КСВ в коаксиальном 
кабеле не достигает минимума. Незначительно изменяя емкость 
конденсатора, удается устранить остаточные стоячие волны. 

Улучшенная схема у-образного устройства согласования известна 
под названием @-образной схемы согласования. Особенно часто 
она применяется в коротковолновом диапазоне, так как регулировка 
при помощи передвигающегося хомутика (учитывая, что антенна рас- 
полагается на высокой и механически не очень прочной мачте) пред- 
ставляет собой довольно трудное занятие. В Ф-образной схеме 
(рис. 5-5) согласования хомутик крепится постоянно, а вся настройка 
осуществляется с помощью двух переменных конденсаторов, которые 
крепятся около центра вибратора. В случае необходимости конден- 
саторы переменной емкости могут регулироваться с земли с помощью 
временно протянутых шнурков. Кроме того, в ©-образной схеме 
согласования длина трубки согласующего устройства в два раза 
меньше по сравнению с ү-образным устройством согласования, что 
улучшает механическую прочность устройства. 

Конденсатор переменной емкости Су служит (так же, как и в схеме 
ү-образного устройства согласования) для компенсации индуктивной 
составляющей полного сопротивления (см. рис. 5-5). Конденсатор 
переменной емкости С, заменяет подвижный хомутик и позволяет 
быстро и точно согласовать входное сопротивленне антенны с волно- 
вым сопротивлением коаксиального кабеля. 

Данные, приведенные для ү-образной схемы ссгласования, 
справедливы и для &-образной схемы согласования, с тем только 
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Короткозамыкающая 
перемычка. 


Рис. 5-5. Э-образная схема согласования для антенн типа «волновой канал». 


отличием, что длина Г, в 2 раза меиьше, чем в у-образной схеме. Для 
дополнительного конденсатора С. максимальная емкость имеет 
следующие значения: диапазон 10 м — 20 иф; диапазон 15 м — 
25 пф; диапазон 20 м — 30 пф; диапазон 40 м — 50 пф. 
Конденсаторы С; и С, могут иметь простую конструкцию, так 
как в точке их подключения к вибратору имеется минимум напряже- 
ния. После настройки конденсаторы переменной емкости могут быть 
заменены конденсаторами постоянной емкости (с воздушной изоля- 
цией, слюдяными, керамическими конденсаторами с малым темпе- 
ратурным коэффициентом), а также параллельным соединением 
конденсатора и подстроечного конденсатора или последовательным 
соединением постоянного конденсатора и подстроечного. В этом 
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Рис. 5-6. Конструкция согласующего устройства, 
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случае, естественно, отпа- 
дает необходимость в точном 
измеренни значения емкости 
переменного конденсатора 
после настройки, ио при этом 
требуется осуществлять под- 
стройку схемы подстроеч- 
ным конденсатором. 
Конденсаторы перемен- 
ной емкости или конденсато- 
ры постоянной емкости за- 
ключаются во влагонепрони- 
цаемую коробку. Механиче- 


ское крепление устройства 


согласования в точке пита- Рис. 5-7. Внешний вид пятиэлементной ан- 
тенны «волновой канал» с 9-образной схе- 
ния антенны изготовляется мой согласования. 


или из изолятора, или из 
полосы изолирующего мате- 

риала, как показано на рис. 5-6. Практическое оформление @-образ- 
ной схемы согласования для пятиэлементной антенны «волновой ка- 
нал» показано на рис. 5-7. 


5-3. НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ АНТЕННЫ 


Полностью металлическая несущая конструкция антенны, рас- 
пространенная в диапазоне УКВ, может быть с успехом использо- 
вана и в диапазоне коротких волн. Эта конструкция, иногда в шутку 
называемая «мечтой водопроводчика», использует тот факт, что полу- 
волновые элементы имеют минимум напряжения в середине и, следо- 
вательно, эта точка может быть непосредственно соединена с метал- 
лической несущей конструкцией. Такая конструкция направленного 
излучателя выполняется без изоляторов, имеет незначительное вет- 
ровое сопротивление, небольшой вес и механически прочна. 

Крепление элементов антенны на поперечной несущей траверсе 
осуществляется с помощью хомутиков. Не рекомендуется просвер- 
ливать элементы антенны, чтобы не ухудшать их механических свойств. 
На рис. 5-8 показано, каким способом можно укрепить элементы 
антенны на Траверсе антенны, не просверливая их. 

Все металлические части следует покрыть антикоррозийным 
составом. 

Для повышения механической прочности конструкции можно 
использовать перлоновые канатики диаметром 2,5 мм. 


элемента 
антенны 


Несущая траверса 
антенны 


Рис. 5-8. Конструкция крепления элементов антенны к 
несущей траверсе, 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
Антенны с пространственно укороченными элементами 


Антенны «волновой канал с уменьшенными размерами», естест- 
венно, привлекают большой интерес со стороны радиолюбителей, 
которые не могут позволить себе конструирование нормальных 
«волновых каналов», которые заиимают довольно много места. В боль- 
шинстве предложенных антенн «волновой канал с уменьшенными 
размерами» уменьшение длины элементов антенны компенсируется 
за счет включения удлиняющих катушек. Ниже описывается кон- 
с1рукция такой антенны, предложенная радиолюбителем УЗУ[К. 


6-1. АНТЕННА «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ С УМЕНЬШЕННЫМИ 
РАЗМЕРАМИ» \У8УЛУ 


Эта антенна представляет собой двухэлементную антенну для 
диапазона 20 м, элементы которой выполнены в виде спиралей. Каж- 
дый элемент имеет длину, равную 2,55 м, вместо обычной длины 
элементов такой антенны, равной 10 м. На рис. 6-1 показаны размеры, 
приведенные !8У/М, а на рис. 6-2 — общий вид антенны. Спирали 
наматываются на тонкую несущую штангу и при помощи изоляцион- 
ных распорок крепятся на ней. Расстояние между элементами — 0,1А, 
т. е. в данном случае 2,05 м. Пассивный элемент для получения боль- 
шего коэффициента усиления следует конструировать как директор. 
Для вибратора и для директора \8У/М№ дает одинаковые размеры. 
Незначительно изменяя размеры катушки, можно добиться желаемого 
действия пассивного элемента в качестве директора. Связь вибратора 
с коаксиальным кабелем индуктивная. 


13см 


121см. 
6 витков Ф 23см 


6 витков 


2,05 м. 


Несущая штанга 


о ааа 


АА) 


Катушка связи 2-4 Витка 


Рис. 6-1. Двухэлементная антенна «волновой канал» с уменьшенными размерами 
№У8У/М. 
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Рис. 6-2. Внешний вид антенны \У8УУМ. 


Для предварительной настройки антенной системы необходимо 
при помощи гетеродинного измерителя резонанса определить резо- 
нансные частоты элементов антенны. Вибратор должен иметь резо- 
нансную частоту, равную 14,1 Мгц, а директор — 15,4 Мгц. 


6-2. АНТЕННА «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» С УМЕНЬШЕННЫМИ 
РАЗМЕРАМИ УК2АОЕ 


Радиолюбителем УК2А00 была предложена трехэлементная 
антенна «волновой канал» для диапазона 20 м с уменьшенными раз- 
мерами. По сравнению с обычной конструкцией трехэлементной 
антенны «волновой канал» эта антенна занимает площадь, равную 
32 м? вместо 65 м. Каждая антенна с уменьшенными размерами пред- 
ставляет собой компромиссное решение, и уменьшение размеров 
приводит к определенному уменьшению коэффициента усиления 
антенны и полосы пропускания антенны. Обратное сслабление у ан- 
тенн «волновой канал» с уменьшенными размерами обычно остается 
без изменений. 

По сравнению с обычной двухэлементной антенной «волновой 
канал» направленный вибратор с уменыненными размерами, предло- 
женный УК2АОЦ, имеет приблизительно такой же коэффициент 
усиления при меныней полосе пропускания, а обратное ослабление 
такой антенны больше, чем у двухэлементной антенны «волновой 
канал». На рис. 6-3 приведено схематическое изображение антенны 
и ее размеры, предложенные УК2АО0. Резонансная частота каждого 
элемента антенны определяется с помощью гетеродинного измерителя 
резонанса при условии, что вибратор уже подвешен на требуемой 
высоте. Однако настройка подвешенного вибратора очень неудобна, 
и поэтому ИК2А00 предложил всю настройку производить вблизи 
поверхности земли. Для этой цели вся антенная система крепится 
на расстоянии 1,8 м от поверхности земли и в таком положении регу- 
лируется. Разумеется, при этом следует учитывать емкостное воз- 
действие земли. Если почва обладает хорошей проводимостью (глина), 
то смещение резонансной частоты элементов антенны в сторону умень- 
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Рис. 6-3. Трехэлементная антенна «волновой канал» с уменьшенными раз- 
мерами для диапазона 20 м ҰК?2АОО. 


шения равняется приблизительно 300 кгц. При меньшей проводимости 
земли смещение резонансной частоты меньше. Резонансная частота, 
измеренная гетеродинным измерителем резонанса, должна в этом 
случае равняться: директора — 15,20 Мгц, излучателя — 13,90 Мгц, 
рефлектора — 13,40 Мгц. 

При настройке следует замыкать катушки элементов, которые 
в данный момент не настраиваются, для того чтобы исключить воз- 
можность их влияния на настраиваемый элемент. После проведенной 
таким образом грубой настройки переходят к точной настройке ан- 
тенны. 

Антенна с уменьшенными размерами возбуждается от пере- 
датчика на частоте, равной резонансной частоте вибратора, которая 
при настройке вблизи поверхности земли равна 13,9 Мгц. Одновре- 
менно на возможно большем удалении от антенны помещается изме- 
ритель напряженности поля. Незначительно изменяя размеры эле- 
ментов антенны и удлиняющих катушек, добиваются наибольшего 
излучения в прямом направлении и максимального обратного ослаб- 
ния. Необязательно выполнять элементы антенны в виде телескопи- 
ческого соединения трубок разного диаметра, так как при настроике 
эффект уменьшения длины антенны может быть получен и за счет 
изменения размеров удлиняющих катушек. Параметры удлиняющих 
катушек следующие: Ё, — 9 витков, длина катушки 6,5 см, диаметр 
6 см; Е, — 1 витков, длина катушки 8,0 см, диаметр 6 см; Ёз — З 
витка, длина катушек 5,0 см, диаметр 10 см; Г — 10 витков, длина 
катушки 7,5 см, диаметр 6 см. (Катушка Ёз свободно расположена 
поверх катушки Ёз.) 

Размеры антенны, приведенные на рис. 6-3, являются основными. 
При незначительном уменьшении удлиняющих катушек элементы 
антенны могут быть увеличены, и при этом несколько увеличивается 
коэффициент усиления. Наоборот, уменьшение размеров элементов 
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антенны при увеличении размеров удлиняющих катушек приводит 
к уменьшению коэффициента усиления антенны. Однако, если отдель- 
ная трубка, входящая в элемент антенны, будет иметь длину, мень- 
шую 2,50 м, то усиление антенны резко снизится. 

Диаметр трубок равен обычно 20 — 40 мм и в основном опреде- 
ляется исходя из механических соображений. Изменения электри- 
ческих параметров антениы, обусловленные диаметром трубок, 
обычно незначительны и полностью учитываются в процессе настройки 
антенны. 

Удлиняющие катушки должны обладать большой добротностью. 
Они обычно изготавливаются в виде свободно расположенных спи- 
ралей из алюминиевого провода диаметром не меньше З мм. Посереб- 
ренный медиый провод с электрической точки зрения больше под- 
ходит для изготовления катушек, но при этом трудно обеспечить 
некорродирующее соединение катушки с алюминиевыми трубками, из 
которых изготовлены элементы антенны. В сырую погоду в этом случае 
между медной катушкой и алюминиевым элементом антенны возни- 
кает разность потенциалов, что приводит в конце концов к ухудшению 
контакта. Над удлиняющей катушкой вибратора располагается 
медная катушка связи Ёз. Она изготовляется из медного провода, так 
как внутренний проводник и оплетка коаксиального кабеля также 
медные, 

Питание вибратора с помощью индуктивной связи с линией 
питания позволяет согласовывать антенну с любым типом линии 
передачи, имеющей любое-волновое сопротивление при соответствую- 
щих размерах катушки связи. Катушка с подключенным к ней кабе- 
лем питания вносит некоторое реактивное сопротивление в удлиняю- 
щую катушку и приводит, следовательно, к небольшому смещению 
резонансной частоты вибратора. Поэтому следует проводить под- 
стройку излучателя после подключения к пему линии передачи. 
Размеры катушки связи, приведенные УК2АОЦ, относятся к ленточ- 
ному кабелю или коаксиальному кабелю с волновым сопротивле- 
нием 70 ом и могут быть оставлены без изменений для кабеля с волио- 
вым сопротивлением 60 ом. В случае, если для линии питания исполь- 
зуется ленточный кабель УКВ с волновым сопротивлением 240 ом, то 
число витков катушки связи следует увеличить. Незначительно 
изменяя размеры катушки связи, можно добиться уменьшения КСВ 
до 1,3. Реактивная составляющая сопротивления, обусловлеиная 


“3 


Сакс =100пф 


50-70 ом 


Рис. 6-4. Модифицированная схема индуктивного соглавования. 
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щего элемента для креплення элементов двух брусков ИЗ ИЗОЛЯЦИОННО- 
антеин; диаметр а отверстия соответ- го материала. Высверленное В 


РН элемента ан. центре брусков отверстие имеет 
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пленки, которая служит дополнительным изолятором. Всего для 
трехэлементной антенны требуется 12 изоляторов. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
Многодиапазонные вращающиеся антенны 


Для того чтобы работать в каждом из диапазонов, в которых 
устанавливается большинство дальних связей, необходимо иметь 
для каждого диапазона отдельную антенну. Но не всякий радио- 
любитель может позволить себе создание трех довольно сложных 
антенн. Поэтому, естественно, велись поиски такого конструктивного 
решения, которое позволило бы использовать одну и ту же антенну 
«волновой канал» в двух или трех любительских диапазонах. Ниже 
описываются конструкции антенны, которые более или менее отве- 
чают этим требованиям. 


7-1. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА 6420 


Трехдиапазонная антенна, предложенная радиолюбителем 0420, 
с точки зрения конструкции, простоты настройки и получаемого 
усиления является, пожалуй, самым простым решением поставленной 
задачи. 

Вибратор. В данной антенне используется способ возбуждения 
вибратора, который не свойственен прочим антеннам «волиовой 
канал», — возбуждение вибратора по иастроенной линии передачи. 
Чтобы понять приицип действия такой антенны, рассмотрим распре- 
деление тока по длине 20 м отрезка двухпроводной линии (см. рис. 7-1). 
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При длине волны 20 м на линии укладываются две полуволны, 
при длине волны 15 м на линии укладываются три полуволны, а при 
длине волны 10 м — четыре полуволны. 

Неболыная неточность в размерах, необходимых для получения 
резонанса в линии, при различных длинах волн устраняется с помощью 
универсального устройства настройки. Если на верхнем конце линии 
бтоғнуть под прямым углом два отрезка линии одинаковой длины, 
то при этом резонансное распределение токов не изменится, но раз- 
вернутые отрезки линии образуют симметричный вибратор, излу- 
чающий электромагнитные волны (рис. 7-2). д 

На рис. 7-1 и 7-2 распределение токов приведено несколько 
неточно: в нижнем конце линии никогда в действительности не имеет 
место узел тока, но настройка линии может быть проведена при по- 
мощи какого-либо устройства иастройки линии, и поэтому в целях 
простоты изображения на рисунках допущена эта иеболышая неточ- 
ность. Из рис. 7-2 видно, что резонанс достигается во всех случаях, 
несмотря на то что сама развернутая часть линии не настроена на ра- 
бочую длину волны. Можно сказать, что часть вибратора «вставлена» 
в линию передачи. Естественно, при этом следует учитывать умень- 
шение излучаемой мощности. 

На практике трубки, из которых изготовляется вибратор, выби- 
раются равными от 365 до 385 см, и, следовательно, сам вибратор 
имеет размеры, соответствующие размерам вибратора, работающего 
на длине волны 15 м. Длина настроенной лниии передачи составляет 
при этом около 16,5 м, и точная настройка в нижнем конце линии 
получается с помощью настраивающего устройства. 

Линия передачи может иметь любое волновое сопротивленее, 
но должна иметь незначительные потери, поэтому здесь используется 
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Рис. 7-1. Двухпроводная лнния передачи длиной 20 м. 


а — при возбуждении в диапазоне 20 м; б — при возбуждении в днапазоне 
14 м (312); в — при возбуждении в диапазоне 10 м (44/2). 
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Рис. 7-2. Вибратор, полученный из 20-м двухпроводной линии за счет отгнба 
верхннх концов на 3,50 м в горнзонтальное положенне. 


а — прн возбуждении на частоте 14 Мгц (длина волны 20 м); б — при возбужде- 
нии на частоте 21 Мгц (длина волны 15 м); в — при возбуждении на частоте 
28 Мец (длина волны 10 м). 


двухпроводиая линия с воздушной изоляцией. Следует учитывать 
коэффициент укорочения, который равен для двухпроводной лииии 
с воздушной изоляцией 0,82, и, следовательно, длина линии с учетом 
коэффициента укорочеиия равна 13,5 м. 

Переход от двухпроводной линии к вращающемуся вибратору 
обычно делают из короткого отрезка ленточного кабеля УКВ с волно- 
вым сопротивлением 300 ом. Различные коэффициенты укорочения 
(ленточный кабель — 0,98, двухпроводная лииия с воздушной изо- 
ляцией — 0,82) приводят к соответственному изменению электриче- 
ской длины линии, которое имеет небольшое значение и может быть 
скомпенсировано при помощи устройства настройки линии. 

Зависимость от длины настроенной линии питания в значительной 
степеии устраняется, когда нижний конец линии соединяется с выход- 
ным контуром передатчика с помощью симметричного П-образного 
контура. Этот низкочастотный фильтр служит ие только для настройки 
линии, но и подавляет высшие гармоиики рабочей волны. 

На рис. 7-3 показан питаемый элемент антенны с его механиче- 
ским креплением и линией передачи. 

При использовании симметричного П-образиого коитура длина 
линии может выбираться произвольно в зависимости от местных 
условий. Если же устройство настройки имеет вид, изображенный 
на 7-2, то длииа линии должна быть 16 м. 

Рефлектор. Рефлектор антениы 0420 изображен на рис. 7-4, а. 
Чтобы понять принцип его действия, остановимся иемного на теории 
двухпроводных линий и прямолинейных проводников. 

Прямолинейный проводник имеет распределенные по длине 
иидуктивность и емкость, и так как он открыт на концах, то может 
рассматриваться, как открытый колебательный контур, в случае, 
если длина проводника равняется ^/2, или кратному числу полуволн, 
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Рис. 7-4. Рефлектор антенны 0420. 


а — внешннӣ вид рефлектора; б — эквивалентная электриче- 
ская схема рефлектора. 


Незамкиутая двухпроводная лииия представляет собой емкость, 
хотя имеет и некоторую индуктивность. Замкнутая двухпроводная 
лииия представляет собой индуктивность и имеет небольшую емкост- 
иую составляющую. Таким образом, иезамкнутая двухпроводная 
линия может быть заменена емкостью, а замкнутая двухпроводиая 
линия — индуктивиостью. Эти соображения справедливы в том слу- 
чае, если длина линий меньше А/4. В случае резонаисной длины линий 
и при длинах, больших резонансной, указанное выше соотношение 
меняется иа обратное. 

В точках ХХ прямой проводник разрывается (рис. 7-4, а), 
и к этим точкам подключаются замкиутая двухпроводная линия 
(индуктивность) и иєзамкнутая двухпроводная линия (емкость). 
Так как в точке подключения обе линии соединяются параллельно, 
то они вместе образуют параллельный колебательный контур. 

Соединение колебательиых цепей, показанное на рис. 7-4, 6, 
в радиотехнике носит название «многодиапазониого контура». Эта 
схема имеет резонанс на двух различных частотах. Свойство такой 
цепи и, следовательно, рефлектора может быть подтверждено изме- 
рениями с помощью гетеродинного измерителя резонанса. 

При определенных значениях индуктивности замкнутой линии 
и емкости незамкнутой линии и определенной длине проводников 
можно получить резонанс на двух заранее заданных частотах. 

В. приведениом случае рефлектор настраивается на частоты 14 
и 21 Мгц. Для этой цели резонансная частота рефлектора должна 
быть на 5% ниже, чем соответствующая резонансная частота вибра- 
тора, и в данном случае первый резоианс рефлектора, измеренный 
с помощью гетеродинного измерителя резонанса, должен наступать 
при частоте 13,5 Мгц, а второй — при частоте 20,3 Мгц. Приведен- 
ные размеры позволяют довольно точно добиться таких резонаисных 
частот, но все равно требуется подстройка резонансных частот с по- 
мощью гетеродинного измерителя резонанса. В диапазоне 10 м опи- 
саииый рефлектор не работает, но все же его можно рассматривать 
как пассивный элемент, оказывающий иебольшое воздействие на диа- 
грамму направленности. 

Директор. Директор имеет такой же внешний вид, как и рефлек- 
тор, но его размеры значительио меньше (рис. 7-5). : 

Эквивалентиая схема, приведенная на рис. 7-4, 6, справедлива 
также и для директора. Директор по принципу действия ничем не от- 
личается от рефлектора и работает в качестве пассивного элемента 
только в диапазонах 21 и 28 Мгц. Резонансная частота, следовательно, 
должна быть на 4% больше соответствующей резонансной частоты 
вибратора и должна равняться соответствеино 22,15 и 29,90 Мгц. 

В диапазоне 14 Мгц такой 
12см директор не работает. 

Таким образом, антенна 
8С420 только в диапазоне 
21 Мгц представляет трех- 
элементную антенну; в диа- 
пазоне 14 Мгц работают 
только два элемента (вибра- 
тор и рефлектор), а в диапа- 
зоне 28 Мгц можно рассчи- 
тывать, что антенна работает 
почти как трехэлементная 
антенна «волновой канал». 


Резонанс на частотах 
22,15 Мгц и 29,9 Мги 


Рис. 7-5. Директор антенны 0420. 
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фрез = 2215 Мгц : Разомкнутый шлейф из 3000м 
и 880 Мгц | ленточного кабеля блиной 
около 1,8) м 


а Вибратор изолирован 
от несущей траверсы 


ез Е 13,5 Мгц 
и 20,3 Мгц 


В точкат Х Х подключается 
настроенная линия 
питания 


Рнс. 7-6. Трехдиапазонная антенна 0420. 


На рис. 7-6 изображена антенна 0420 полностью. 

В данной конструкции поперечные несущие труЗки монтируются 
на расстоянии 12 см друг от друга и служат одновременно для обра- 
зования замкнутых отрезков двухпроводных линий для рефлектора 
и директора. Питаемый элемеит изолнруется от несущих трубок, как 
показаио на рис. 7-3, а рефлектор и директор непосредственно связаны 
с несущими трубками. Разумеется, можно использовать деревянную 
несущую конструкцию, и в этом случае двухпроводные линии изго- 
товляются из трубок, крепящихся на деревянной конструкции. 
Незамкнутые линии могут либо свободно висеть вниз, либо их можио | 
поместить внутрь полых трубок, где они будут предохранены от воз- 
действия метеорологических условий. Естественно, что иастройка 
в этом случае должна проводиться, когда линии уже находятся внутри 

- трубок. " 


7-2. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТРЕХДИАПАЗОННОЙ 
АНТЕННЫ 6420 


На рис. 7-7 приведены размеры антенны, предложенной 0420. 
Конструкция антенны с такими размерами изготовлялась серийно 
и хорошо показала себя в работе. 

Для большей механической прочности системы в даниой кон- 
струкции каждая половина элемента антенны составляется из двух 
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трубок, одна из которых имеет меньший, а другая больший диаметр. 
При этом диаметр более тонкой трубки выбирают таким, чтобы она 
телескопически вдвигалась виутрь трубки с большим диаметром. 
При такой конструкции, кроме уменьшения веса, уменьшается ветро- 
вое сопротивление конструкции и увеличивается механическая проч- 
ность. 

Все три элемента посередине разорваны, и рефлектор с директором 
подсоединяются к поперечным несущим трубкам, а вибратор изоли- 
руется от них, как показано на рис. 7-8. В качестве крепежа служит 
-образная алюминиевая шина толщиной 3 мм (30 х 50 х 30 мм), 
имеющая длину около 70 см, к которой с помощью подходящих уста- 
новочных изоляторов крепятся элементы антенны (рис. 7-8 и 7-9). 

Несущая траверса состоит из двух алюминиевых трубок, каждая 
из которых имеет длину, равную 368 см. Центр тяжести всей конструк- 
ции находится приблизительно на расстоянии 170 см от директориого 
конца антенны, и в этой точке антенна крепится к несущей мачте. 
Два подвижных замыкающих хомутика образуют из поперечных 
несущих трубок необходимые отрезки замкнутых двухпроводных 
линий. Незамкнутые отрезки двухпроводных линий располагаются 
внутри полых трубок (рис. 7-9, 6}. Прочие конструктивные размеры 
показаиы на рис. 7-8 и 7-9. 

Для настройки рассматриваемой антенной системы необходимо 
иметь гетеродинный измеритель резонанса. После укрепления несущей 
траверсы антенны незамкнутые двухпроводные линии располагаются 
внутри полых трубок (рис. 7-9, 6) и с их коицами, находящимися 


Рис. 7-7. Конструкция антенны 0420 для трех днапа- 
зонов. 


Размеры элементов антенны: А; и Аз — дюралевые трубки, 
каждая длиной 125 см, диаметр 18 мм, толщина стенок 
1 мм; В, и В, — дюралевые трубки, каждая длииой 125 см, 
диаметр 22 мм, толщииа стенок 2 мм; С, и Сз — дюрале- 
вые трубки, каждая длиной 175 см, диаметр 18 мм, тол- 
щина стенок 1 ми; Б, н Р, — дюралевые трубкн, каждая 
длиной 200 см, диаметр 22 мм, толщина стенок 2 мм; 
Е, н Е, — дюралевые трубкн, каждая длиной 185 см, 
диаметр 18 мм, толщнна стенок і мм; Р: и Ез — дюрале- 
вые трубки, каждая длиной 200 см, диаметр 22 мм, толщн- 
на стенок 2 мм; С, и С, — дюралевые трубки, каждая 
длиной 368 см. диаметр 30 мм, толщина стенок 2 мм. 
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ыы 


Ух 


нац 


Трубки несущей 


Крепежные томутики 
траверсы англенны 


Установочные 
изоляторы 


Ликия передачи длиной 1,6—12м 
450 0м 


Рне. 7-8. Вибратор с линией передачи. 


вне трубок, связывается гетеродинный измеритель резонанса для 
того, чтобы определить их резонансные частоты. Для разомкнутой 
линии директора резонансная частота должна равняться точно 28,0 
Мгц, а резонансная частота разомкнутой линии рефлектора — 21,0 
Мгц. После того как эти резонансные частоты отрезков незамкнутых 
линий установлены соответственным укорочеиием или удлинением 
их, концы трубок забиваются деревянными пробками и замазываются 
водонепроницаемым составом. Затем к несущей траверсе крепятся 
элементы антенны. Чтобы металл не корродировал, все винты и гайки 


И-— образная 


5 
Установочные 
шина 


изоляторы 


Шлейф из ленточного кабеля 
300ом длиной 310см 


рез =21 М. гц 


Короткозамыкающий 
подвижный мостик 


а = АЕ ЕЕЕ 
А К рефлектору 


Шлейф из ленточного кабеля 3000м 
длиной 210см 


5} 


Рнс. 7-9. Конструкция и элементы настройки пассивных элементов 
антенны. 


а — конструкция рефлектора и директора; б — несущая траверса ан- 
тенны с настроечными шлейфамн. 
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должны быть или кадмированные, 
или оцинкованные. Для того чтобы 
в точках крепления элементов ан- 
тенны не возникало больших меха- 


Коаксиальный нических напряжений, рекомен- 
штеккер дуется подкладывать в точках 
от передатчика Крепления небольшие кожаные 
Точки шайбы. ў 
подключения Концы ленточных кабелей, вы- 


ступающие из несущих трубок, 
электрически надежно соединяют- 
.ся соответственно с рефлектором 
и директором, а затем вся антен- 
ная система настраивается на вы- 
соте около 2 м от поверхности зем- 
ли. Гетеродинный измеритель свя- 
зывается с короткозамкнутыми от- 
резками линий, образованных несущими трубками и подвижными 
замыкающими хомутиками. Линия, подключенная к директору, 
должна иметь резонансную частоту, равную 20,55 Мгц, а линия 
присоединения к рефлектору — 13,95 Мгц. На этом грубая настройка 
антенны заканчивается, и она может быть помещена в свое рабочее 
положение. 

Не надо производить никаких настроечных работ с питаемым 
элементом, так как он сам по себе не настроен на рабочую длину 
волны, а представляет собой часть настроенной линии передачи. 
Линия передачи представляет собой двухпроводную линию с воздуш- 
ной изоляцией и волновым сопротивлением 450 ом длиной от 11,60 
до 12,00 м. На рис. 7-10 дано устройство настройки линии, хорошо 
работающее при подключении к несимметричному низкоомному 
выходу передатчика. (Катушки Ё1 и 25 содержат по четыре витка 
медного провода диаметром 1,5 мм, Ёз — три витка медного провода 
диаметром 1,5 мм; катушки намотаны свободно диаметром 40 мм.) 


линии 
передачи. 


| 


Рис. 7-10. Измерительный ‘прибор 
для настройки антенны. 


7-3. МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННА 04217 


При обсуждении конструкций директора и рефлектора уже 
отмечалось, что замкнутая двухпроводная линия длиной меньше, 
чем А/4, может быть заменена эквивалентной ей индуктивностью 
в виде катушки. Такая модифицированная антенна 0420 показана 
на рис. 7-11. Незамкнутые отрезки линии в этой конструкции изго- 
товлены из коаксиальных кабелей; они могут быть заменены конден- 
саторами соответствующей емкости. Отрезки коаксиальных кабелей 
могут быть расположены внутри трубок элементов антенны, и в таком 
положении проводится их регулировка. Принцип действия такой 
конструкции ничем не отличается от принципа действия конструкции, 
изображенной на рис. 7-6. Частоты настройки антенны те же самые. 

За счет устранения несущих металлических трубок, служащих 
одновременно двухпроводными линиями, упрощается конструкция 
антенны и достигается значительная экономия в конструктивных 
материалах. В качестве несущей используется деревянная несущая 
конструкния, на которой крепятся элементы антенны, как показано 
на рис. 7-12. 

Если под рукой не имеется подходящих установочных изолято- 
ров, то они могут быть заменены самодельиыми (рис. 6-5). На 
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Рис. 7-12. Конструкция крепления элемен- 


тов аитенны 0420. 
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Рис. 7-13. Внешний вид конструкции антен- 


ны 04. 


20 в исполнении ФМА КМ 


Молнфицнрованвая антенна 6420. 


Рие. 7-11. 


рис. 7-12 ие показаны отрезки 
коаксиального кабеля. Их, во- 
обще говоря, удобнее крепить 
к деревянной несущей конст- 
рукции, так как в этом случае 
легче производить настроечные 
работы. 

На рис. 7-13 показан общий 
вид конструкции антенны, пред- 
ложенной РМЗАКМ. Вес кон- 
шлейф из струкции 15 кг. 
коаксиального Обе поперечные несущие 

кабеля трубки расположены на рас- 
стоянии 175 см и, следователь- 
но, они не могут использоваться 
в качестве замкнутых двухпро- 
водных линий, а служат ис- 
ключительно для механической 
прочности конструкции. 

Размеры антенны показаны на рис. 7-11. Отрезки коаксиальных 
кабелей видны на рис. 7-13; они располагаются вдоль длины эле- 
ментов антенны. На рис. 7-14 показано конструктивное оформление 
средней части директора и рефлектора. Катушка наматывается поверх 
цилиндра из текстолита, к которому крепятся обе половины элемента 
антенны. Радиолюбитель ОМ2АК М в качестве материала для катушки 
применил алюминиевый провод диаметром 2 мм. 


Катушка 


Точки. побкяючения | 1 | 3 текстолита 


катушки и кабеля 
следует тщательно 


Разомкнутый 
защищать от Влаги 


Рис. 7-14. Коиструкция средней частн 
рефлектора и директора антенны. 


7-4. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» 0420 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ РЕЗОНАНСНЫМИ КОНТУРАМИ 


Как уже говорилось выше, незамкнутый отрезок линии может 
быть заменен конденсатором. Преимуществом такой конструкции 
является то, что настройка значительно упрощается. Действительно, 
если при настройке незамкнутых отрезков линии всегда можно отре- 
зать слишком большой кусок, то в данном случае настройка легко 
может быть выполнена с помощью конденсатора переменной емкости. 
Довольно утомительная процедура перемещения замыкающих хому- 
тиков может быть заменена изменением расстояний между витками 
катушки. 

Радиолюбитель О М2АК М сконструировал такую антенну С420 
и определил необходимые размеры. Они приведены на рис. 7-15. 

Все описанные выше конструкции антенны 0470 отличались 
только с механической точки зрения. Принцип действия всех рас- 
смотренных выше антенн один и тот же, и поэтому при тщательной 
настройке излучаемая ими мощность одинакова. 


7-5. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ АНТЕННА 
«ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» УК2400 


< Так как пассивные элементы антенны 0440 настроены только 
иа две резонансные частоты, то, несмотря на наличие трех элементов, 


эта антенна только в одном диапазоне работает как трехэлементная 
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Рис. 7-15. Антенна 0420 с параллельными ре- Рне. 7-16. Схема с тремя ре- 


зонансными контурами, зоиаисными частотами. 


антенна «волновой канал», а в других двух диапазонах она представ- 
ляет собой фактически двухэлементную антенну. 

Эксперименты, проведенные УК2АОЦ, показали, что, подключая 
третий колебательный контур, можно создать схему, подобную много- 
диапазонному колебательному контуру, которая имела бы три резо- 
нансные частоты. Третий контур может быть как последовательным, 
так и параллельным. На рис. 7-16, а изображена схема двухдиапа- 
зонного элемента антенны (0470 с параллельным колебательным 
контуром. На рис. 7-16, б к этому параллельному контуру парал- 
лельно присоединяется последовательный колебательный контур, 
который и дает желаемый третий резонанс. Этот же эффект может 
быть достигнут за счет последовательного включения двух парал- 
лельных колебательных контуров, как показано на рис. 7-16, в. 
Все емкости также могут быть выполнены в виде незамкнутых отрез- 
ков линии, а индуктивности — в виде замкнутых отрезков, но на 
практике чаще используются конденсаторы переменной емкости и ка- 
тушки индуктивности. Предварительный расчет значений индуктив- 
ностей и емкостей не производится, так как все изменения в их зна- 
чениях для какого-либо одного элемента сказываются на параметрах 
всей антенной системы. Обычно необходимые значения Ё и С опреде- 
ляются экспериментально. При этом используется гетеродинный 


` измеритель резонанса. 


Радиолюбитель УК2АОЦ предложил трехдиапазонную антениу 
«волновой канал», в которой во всех трех диапазонах действуют все 
три элемента антенны, а питание осуществляется по согласованной 
линии передачи, имеющей любую длину. Для предложенной антенны 
необходимы две линии передачи: одна осуществляет питание ан- 
тенны на волне 10 м, а другая — на 15 и 20 м. Данные, приведенные 
УК2АОЦ, достаточно полные и точные для того, чтобы при тщатель- 
ном исполнении антенны получить желаемые результаты. Трехдиа- 
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Рис. 7-17. Трехдиапазонная антенна УК?АОЦ. 


пазонная антенна УКЗАОЦ представляет собой антенну «волновой 
канал» с уменьшенными размерами, предложенную УК2АОЦ 
(рис. 6-3). Размеры элементов и расстояния между ними остаются 
без изменений, только вместо удлинительных катушек включены 
параллельные колебательные контуры. Схема конструкции антенны, 
предложенной для работы в трех диапазонах, приведена на рис. 7-17. 

Размеры и величины элементов схемы антенны приведены ниже. 

Директор. Катушка 1 — 4 витка, длина катушки 4,5 см, диаметр 
4 см; катушка Ё. — 6 витков, длина 7 см, диаметр 4 см; конденсатор 
С, — среднее значение емкости около 65 лф; конденсатор С, — сред- 
нее значение около 100 пф. 

Вибратор. Катушка [3 — 5 витков, длина 5 см, диаметр 4 см; 
катушка Ё. — 7 витков, длина 4,5 см, диаметр 4 см; катушка [ову — 
2 витка поверх катушки 1з (катушка связи для диапазона 10 м при 
питании по коаксиальному кабелю любой длины с волновым сопро- 
тивлением 60 — 70 ом); катушка Ё. — З витка поверх катушки 
1., (катушка связи для диапазона 15 и 20 м при питании по коаксиаль- 
ному кабелю любой длины с волновым сопротивлением 60 — 70 ом); 
конденсатор Сз — среднее значение около 62 пф; конденсатор С. — 
среднее значение около 85 пф. 

Рефлектор. Катушка Г, — 6 витков, длина 4,7 см, диаметр 4 см; 
катушка Ё; — 8 витков, длина 6 см, диаметр 4 см; конденсатор С, — 
среднее значение 60 иф; конденсатор С, — среднее значение 70 иф. 

Длина соединительных проводников составляет для всех катушек 
5 см, а у конденсаторов — 10 см. 

Размеры катушек связи Ёсвз И Ёев» Справедливы при питании 
антенны по кабелю с волновым сопротивлением 60 — 70 ом; при 
использовании для питания кабеля с большим волновым сопротивле- 
нием число витков в катушках связи должно быть соответственно 
увеличено. 

Две катушки каждого элемента должны как можно меньше 
оказывать влияние друг на друга, и поэтому оси катушек распола- 
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гаются перпендикулярно друг к другу, как показано на рис. 7-17. 
В конструкции, предложенной УК2АОЙ, используются катушки 
индуктивности, выполненные в виде спиралей из алюминиевого 
провода диаметром 4 мм. Конструкция антенны такая же, как и ан- 
тенны «волновой канал» с уменьшенными размерами, предложенной 
УКЗАОЦ (рис. 6-3). 

Настройка. В первую очередь настраиваются отдельные элементы 
с помощью гетеродинного измерителя резонанса на заданные резо- 
нансные частоты. При грубой настройке связь измерителя резонанса 
с катушкой элемента антенны может быть сильной, а при последующей 
точной настройке связь ослабляется, для того чтобы резонансиый 
пик был острым. и 

Три резонанса возбуждаемого элемента антенны соответствуют 
необходимым рабочим частотам. Обычно они выбираются посередине 
рабочего диапазона частот: 14,15 Мгц; 21,20 Мгц и 28,50 Мгц. 

Рефлектор настраивается на частоты, на 59/ меньшие, чем ча- 
стоты вибратора: 13,45 Мгц; 20,14 Мгц и 27,07 Мгц. 

Частоты директора на 4% выше соответствующих резонансных 
частот вибратора: 14,72 Мгц; 22,05 Мгц и 29,65 Мгц. 

Приведенные резонансные частоты указаны в предположении, 
что антенна расположена в своем рабочем положении. 

Предварительная настройка может производиться и на неболь- 
шом расстоянии от поверхности земли, но при этом следует учитывать 
емкостное воздействие земли, приводящее к смещению резонанса 
в сторону более низких частот. По данным УКЗАОЦ при настройке 
антенны на диапазон 14 Мгц на расстоянии 2 м от земли смещение 
резонансной частоты равняется 350 кгц. Таким образом, при настройке 
вблизи поверхности земли следует настраивать элементы антенны 
на более низкие частоты; так, например, вибратор вместо частот 14,15 
Мгц; 21,20 Мгц и 28,50 Мгц следует настраивать на частоты 13,85 Мгц; 
90,90 Мгц н 28,20 Мгц. То же самое справедливо и по отношению 
к пассивным элементам. При такой настройке можно рассчитывать, 
что в рабочем положении резонансные частоты элементов антенны 
будут приблизительно верными. Дальнейшая настройка произво- 
дится так же, как и настройка антенны «волновой канал» с уменьшен- 
ными размерами, предложенной УК2АОЦ. 

Настройка с помощью изменения размеров катушек довольно 
некритичная, и большие катушки Ё», аи І; в первую очередь влияют 
на резонанс в диапазоне 14 Мгц. 

Подсоединенные к ним конденсаторы С>, С; и Се особенно сильно 
влияют на резонанс в диапазоне 21 Мгц, хотя изменения их значений 
оказывают некоторое влияние и на резонанс в диапазоне 14 Мгц. 
Малые катушки Ёл, Із и Гь в основном влияют на резонанс, распо- 
ложенный в диапазоне 21 Мгц, а конденсаторы С), Сз и Сь особенно 
сильно влияют на настройку элементов в резонанс в диапазоне 28 Мгц. 
Регулировка конденсаторов очень критична; это в первую очередь 
относится к конденсаторам С; и Сь. Поэтому в качестве настроечных 
конденсаторов целесообразно использовать конденсаторы џеремен- 
ной емкости или по крайней мере хорошие подстроечные конденсаторы 
с воздушной изоляцией. Для защиты от воздействия метеорологиче- 
ских условий рекомендуется настроечный контур помещать во влаго- 
непроницаемую коробку. 

После того как антенна с помощью гетеродинного измерителя 
резонанса настроена, переходят к настройке с подключенной к антенне 
линией передачи. Для этой цели трехдиапазонная антенна «ВОЛНОВОЙ 


143 


канал» возбуждается от передатчика по линии передачи. Затем при 
помощи как можно дальше расположенного от антенны измерителя 
напряженности поля настраивают антенну на наибольшее излучение 
в прямом направлении при максимальном обратном ослаблении. 

В первую очередь антенна настраивается на диапазоны 14 и 21 
Мгц. Осторожно меняя емкости конденсаторов на несколько пико- 
фарад, находят настройку для диапазонов 14 и 21 Мгц. Изменение 
в настройке для волны 20 м приводит к изменению в настройке и для 
волны 15 м. Когда проведена настройка в обоих указанных диапазонах, 
положения конденсаторов фиксируются и в дальнейшем уже не из- 
меняются. 

Настройка для диапазона 10 м заключается в основном в регули- 
ровке емкостей конденсаторов Су, Сз и Сь. Эта настройка довольно 
некритичная, и максимум выражен неярко. Неправильности в на- 
стройке антенны в первую очередь возникают при настройке пассив- 
ных элементов. Например, если рефлектор «слишком короткий», 
а директор «слишком длинный», то может случиться так, что рефлектор 
станет директором н наоборот, и таким образом антенна как бы «пере- 
вернется» по отношению к направлению основного излучения. Но 
возможен случай, когда неправильно настроен только один какой- 
нибудь элемент антенны, т. е. рефлектор действует как директор или 
же директор действует как рефлектор. Это явление проявляется 
в том, что значительно уменьшается мощность, излучаемая антенной. 
Для немедленного определения такой неправильной настройки 
УКЗАОЦ предлагает использовать два измерителя напряженности 
поля, один из которых измеряет напряженность поля в направлении 
основного излучения, а второй — напряженность поля в обратном 
направлении. 

Определенное упрощение настройки достигается при исполь- 
зовании в качестве излучателя возбуждаемого элемента (по схеме 
вибратора 0470), питаемого от настроенной линии передачи. В этом 
случае требуется настраивать в резонанс только контуры рефлектора 
и директора, а настройка в резонанс самого вибратора осуществляется 
за счет устройства настройки линии, расположенного в ее нижнем 
конце. 


7-6. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» 1/3022 


Очень практичная и эффективная конструкция трехдиапазонной 
антенны была предложена радиолюбителем 3077. В данной кон- 
струкции не используется никаких компромиссных решений, и поэ- 
тому по своей эффективности эта антенна равна трем отдельным ан- 
теннам «волновой канал». Однако конструирование предлагаемой 


антенны требует большого мастерства в изготовлении точных меха- 


нических узлов и значительного расхода конструктивных материалов. 

Приицип действия. Принцип действия антенны «волновой канал», 
предложенной 1730 27, такой же, что и всеволновой проволочной ан- 
тенны (см. рис. 2-22). На примере питаемого элемента антенны еще 
раз рассмотрим принцип ее действия (рис. 7-18). 

Вибратор (рис. 7-18, а) имеет размеры, соответствующие длине 
волны 10 м. На его свободных концах расположены параллельные 
колебательные контуры С; и Ё.С., которые на своих резонансных 
частотах (при условии, что добротность контуров достаточно велика) 
представляют собой большие омические сопротивления и действуют 
как изоляторы (заградительные фильтры). Контуры настроены на 
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рабочую частоту в диапазоне 10 м, и поэтому отрезки проводников, 
подсоединенные к ним с наружной стороны, не оказывают никакого 
действия на резонанс 10 м вибратора. Если же излучатель возбуж- 
Дается на частоте 21 Мгц, то контуры, не настроенные в резонанс на 
эту частоту, уже не являются заградительными фильтрами для этой 
частоты, а катушки Ё; и 1, в данном случае играют роль удлинитель- 
ных катушек для вибратора, настроенного на волну 15 м. При опре- 
деленных размерах отрезков проводников В; и В, они вместе с про- 
водниками А; и А, и удлинительными катушками [у и [. образуют 
полуволновый вибратор для диапазона 21 Мгц без нарушения резо- 
нанса вибратора, предназначенного для работы в диапазоне 28 Мгц. 
Так как возбуждаемый элемент антенны должен действовать еще и на 
частоте 14 Мгц, то (рис. 7-18, в) к концам проводников Ву и В, при- 
соединяются две фильтр-пробки Ё3Сз и Ё.Са, которые настроены на 
диапазон 21 Мгц. 

На рис. 7-18, в показано, что к точкам 22 присоединяются еще 
отрезки проводников Е; и ЕЁ. Эти проводники совместно с катушками 
контуров Ё1 Си, 2С», Е3Сз и І „Са, которые в данном случае (для волны 
20 м) не представляют большого сопротивления (катушки действуют 
как удлинительные), образуют полуволновый вибратор для диапазона 
14 Мгц. Таким образом, полуволновый вибратор для диапазона 20 м 
состоит из отрезков проводников Д}, А», В}, Вь,Е: и Ё, и катушек 
Гл, Ёь, Із и Г4. Конструкция, изображенная на рис. 7-18, в, представ- 
ляет собой схему, настроенную одновременно на три диапазона 
частот. 

Таким же образом конструируются пассивные элементы антенны, 
только, как и для пассивных элементов антенны УК?АОЦ, резонанс- 
ные частоты рефлектора должны быть ниже, а резонансные частоты 
директора — соответственно выше резонансных частот вибратора. 
Так как вторичные элементы возбуждаются не непосредственно, то 
нет необходимости разрывать проводник элемента посередине. В этой 
точке пассивные элементы могут быть заземлены на массу. 

На рис. 7-19 изображена электрнческая схема трехдиапазонной 
антенны ҰЗРХХ в общем виде. 


Е, [А 
4, А2 | " 
С = С, 
А ! а) й 2 
В, А, Аз В; 
ү с хх я 
1, Ш 0) м 
Е, В, е А; В, Ё; 
2 у хх у 2 
РА г, 6) С, С, 
1; С, =: 22 С, 
1з = С, 


Рне. 7-18. Элемент трехдиапазонной антеины. 


а — полуволновый вибратор для диапазона 10 м; б — полувол- 
новый вибратор для диапазона 15 м; в — элемент трехдиапазон- 
ной антенны для днапазонов 10, 15 и 20 м. 
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Рис. 7-19. Схематическое изображение трехдиапазонной антенны 13022 (все 
размеры в сантиметрах). 


Оказывается, что между вибратором и рефлектором и вибратором 
и директором необходимо поместить дополнительные короткие пас- 
сивные элементы, которые соответственно служат как рефлектор и 
директор в диапазоне 10 м. Необходимость в этом возникает в связи 
с тем, что расстояния между вибратором и рефлектором и вибратором 
и директором в трехэлементной антенне слишком велики для диапа- 
зона 10 м. В диапазоне 28 Мгц рассматриваемая антенна имеет пять 
элементов, а ее коэффициент усиления около 9—10 026. В диапазонах 
91 и 14 Мгц антенна работает как трехэлементная и имеет коэффициент 
усиления, равный соответственно 8,5 06 (15 м) и 8 06 (20 м). Неболь- 
шое уменьшение коэффициента усиления в диапазоне 14 Мгцобъясняет- 
ся тем, что пространственные размеры элементов в этом случае, 
несмотря на то что они настроены в резонанс на данный диапазон, 
все же на 2 м короче, чем необходимая полная длина полуволнового 
вибратора для этого диапазона, 
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Все катушки 1; имеют 
по пять витков из 4-мм мед- Металлическая 
ного провода с внутренним 
диаметром катушки 62 мм. 
Катушки Ёз имеют по семь 
витков с такими же размера- 
ми. Емкость конденсаторов 
С равняется 25—29 пф. Для 
заградительного контура/ С 
частота настройки равняется 28 Мгц, а контур Ё»С настраивается на 
частоту 20,2 Мгц. Настройка производится только изменением разме- 
ров катушек таким образом, чтобы емкость конденсаторов всегда ос- 
тавалась в пределах 25—29 пф. В конструкции, предложенной 
№3071, емкости образуются следующим остроумным способом. 
Трубки элемента антенны надеваются на цилиндр из изоляцион- 
ного материала и крепятся на нем. Таким образом, между двумя 
половинами элемента антенны образуется емкость, диэлектри- 
ком для которой служит цилиндр из изоляционного материала 


с м Стержень из 
текстолита. 


Рис. 7-20. Конструкция заградительного 
фильтра. 


(рис. 7-20). 


В качестве изоляционного материала можно использовать тексто- 
лит, но по электрическим параметрам лучше использовать полисти- 
рол. Получаемый таким образом конденсатор не меняет своей ем- 
кости в зависимости от метеорологических условий. Значение этой 
емкости, правда, невелико — 15—20 пф, но этого вполне достаточно, 
так как дополнительную емкость образуют сами трубки, находящиеся 
на небольшом расстоянии друг от друга. 

Другая механическая конструкция соединения одного из эле- 
ментов антенны показана на рис. 7-21. В данном случае цилиндр из 
изоляционного материала просверливается в центре и туда встав- 
ляется металлический стержень, который закрепляется с помощью 
клея. Такая конструкция значительно прочнее, и в этом случае можно 
не опасаться растрескивания высококачественного полистирола в 
месте соединения половинок элемента антенны. Между трубками и 
металлическим стержнем образуется емкость С. Для того чтобы до- 
биться емкости 25—29 пф, необходимо, перемещая трубки по цилинд- 
ру, измерять значение емкости с помощью точного измерителя ем- 
кости. Во всех рассматриваемых выше случаях размеры катушек пред- 
полагаются неизменными. 

Питание антенной системы может осуществляться с помощью 
\-образной схемы согласования, которая особенно удобна для согла- 
сования антенн, изготовленных из металлических трубок с несим- 
метричными кабелями питания. Идеальное значение коэффициента 
стоячих волн, равное 1, может быть получено только для одного 
диапазона, а в двух других диапазонах согласование будет не совсем 
точным. Если с помощью \-образной схемы согласования антенна 
идеально согласована в диапазоне 15 м, то в диапазонах 10 и 20 м 

КСВ имеет вполне прием- 
металлическая лемые значения. Разумеется, 


трубка антенна ТЗО77 может воз- 
52 Ре 52 Ч 
рн АТР р) реу буждаться также и по на 
А2222 РРА ГИ Д строенной линии передачи; 

о ОЛЛЛЈ олти для этого вибратор антенны 


полистирола втержень заменяется на вибратор, нс- 
пользуемый в антенне 0420. 


Рис. 7-21. Механически прочная конструк- 
В этом случае отпадает не- 


ция заградительного фильтра, 
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обходимость в заградительных контурах и настройка вибратора по- 
лучается за счет устройства настройки линии передачи, располо- 
женного в ее нижнем конце. “ 


7-7. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА РЕК 


Антенна, предложенная радиолюбителем РІІРК, отличается 
простотой конструкцин и несложностью монтажа. В отношении своих 
электрических параметров эта антенна равноценна антеннам, описан- 
ным выше. Отличительной чертой ее конструкции является совер- 
шенно новое выполнение пассивных элементов. 

Питаемый элемент. Вибратор антенны ЮМЕК по принципу 
действия не отличается от вибратора антенны 0420. Однако в ме- 
ханическом отношении его конструкция легче выполнима. 

Питаемый элемент имеет общую длину, равную почти 8,00 м, 
и, следовательно, настроен приблизительно на диапазон 15 м. Точная 
настройка в трех диапазонах достигается с помощью настроенной 
линии передачи и устройства ее настройки, расположенного в ее 
нижнем конце. 

На рис. 7-22 изображена конструкция питаемого элемента ан- 
тенны РЫРК. 

Используемые дюралевые трубки имеют диаметр, который умень- 
шается по мере приближения к концу вибратора. 

Приведем отдельные размеры питаемого элемента (рис. 7-22): 

А — по 200 см дюралевой трубки диаметром 20 мм, толщина 
стенок 1 мм; Б — по 100 см дюралевой трубки диаметром 18 мм, 
толщина стенок 1 мм; В — по 20 см изолированного материала (плек- 
сиглас, текстолит), диаметр 16 мм, толщина стенок 2—3 мм; Г — 
по 60 см дюралевой трубки диаметром 10—12 мм, толщина стенки 
1 мм; Д — по одному витку алюминиевого провода диаметром 2— 
4 мм, Диаметр витка 10 см; Е — несущая конструкция, состоящая из 
двух О-образных шин из дюралюминия, каждая длиной по 130 см; 
І — катушка 6 витков алюминиевого провода (]) 3—6 мм, диаметром 
30 мм, длина ее 10 см. 

Толщина стенок дюралевых трубок, равная | мм, вполне доста- 
точна. Прн конструировании питаемого элемента следует ориенти- 
роваться на имеющиеся в наличии конструктивные материалы, тем 
более что указанные размеры некритичны. 

Несущая траверса антенны представляет собой две параллельные 
дюралевые трубки каждая по 420 см, к которым при помощи хому- 
тиков прочно крепятся (-образные несущие шины питаемого элемента. 
Если половинки питаемого элемента сильно провисают, то следует 
использовать оттяжки. Вообще вместо описанного вибратора можно 


ДЕР = В р Б д = А БУВ УД 


ГА 


Установочный 
изолятор 


Настроенная линия передачи 


Рис. 7-29. Внбратор антенны РЫРК. 
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использовать схемы питаемых 
элементов описанных выше ан- 
тенн (например, антенны 
УК2АОИ или 3022). С Ро 

Важно, чтобы питаемый "2/2744 

элемент для волны 20 м имел 
электрическую длину, равную 
самое меньшее ^/2, а для волны Рис. 7-23. Конструкция линии передачи. 
10 мон должен иметь длину не 
больше, чем 1,2 А (2-0,6 А). 
В большинстве конструкций это требование нарушается; пучность 
тока, которая создает нанбольшую напряженность магнитного поля, 
располагается или в линии передачи, или же в устройстве наст- 
ройки линии передачи. 

Питаиие. Настроенная линия передачн должна иметь такие 
размеры, чтобы ни в одном из трех диапазонов в ее конце не нахо- 
дился максимум тока или напряжения. По данным ОЕ1ЕК, этим тре- 
бованиям удовлетворяет линия передачи, имеющая длину 17,2 м. 
Этим требованиям удовлетворяют также линии передачи длиной 12 
или 23 м. Очень простая и гибкая линия передачи может быть изго- 
товлена из антенного канатика. Расстояние между проводниками 
линии равняется 5 см и сохраняется благодаря распоркам из изоля- 
ционного материала. Для того чтобы не укреплять изолирующие 
распорки к проводникам, можно использовать трубки, которые выре- 
заются из тростника или какого-либо изоляционного материала дли- 
ной 30—40 см и надеваются на проводники линии, как показано 
на рис. 7-23. Таким образом, линия оказывается еще дополнительно 
изолированной. 

Пассивиые элементы. Описанный выше вибратор антенны, 
предложенной РЫЕК, действует по уже известному нам принципу 
вибратора с настраиваемой линией передачи. Напротив, пассивные 
элементы антенны ВГЛЕК принципиально отличаются от пассивных 
элементов антенн, описанных выше. 

Резонанс пассивных элементов на различных частотах дости- 
гается благодаря совместному использованию частей элементов, рас- 
положенных симметрично относительно середины элемента и образую- 
щих резонансный контур для требуемой частоты. Эти контуры вслед- 
ствие своей конструкции имеют высокую добротность, и к ним под- 
соединяются также те части элементов, которые находятся вне резо- 
нансного контура. На рис. 7-24 приведено схематическое изображе- 
ние одного такого многодиапазонного элемента антенны, предло- 
женной ОЕК. 

Он состоит, кроме собственно элемента антенны, из двух линейных 
схем настройки К, и К». Таким образом, можно в принципе настраи- 
ваться на три частоты, пере- 
мещая хомутики $; или $ 
(изменяя таким образом ин- 
дуктивность) и меняя емко- 
сти переменных конденсато- 
ров. 


Если сам элемент антен- 


С ы К ны имеет размеры, рассчи- 
. 7-24. Схематнческое нзображение эле- 

мента трехднапазонной антенны РЁ1ЕК. танные для среднего рабо- 
Сь С. — конденсаторы переменной емкости ЧЕГО диапазона (например, 
с ‘максимальной емкостью 50 (нли 100 пф). 21 Мец), рекомендуется вы- 
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РА А 


Рис. 7-25. Пассивный элемент аитенны РІІҒК 


бирать его размеры несколько большими расчетных, — то при помо- 
щи конденсатора С, осуществляется укорочение электрической длины 
элемента антенны. Одновременно конденсатор С. и часть элемента, 
расположенная между хомутиками $,, влияет на настройку элемента 
на низкочастотный рабочий диапазон, например 14 Мгц. Регулировка 
этого контура очень критична, и элемент, настроенный в резонанс на 
14 Мгц, обладает значительно большей избирательностью по срав- 
нению с обычным элементом антенны, рассчитанным на диапазон 
14 Мгц. Схема К, с конденсатором С! и хомутиками $; образует резо- 
нансный контур для высокочастотного диапазона; в данном случае 
это диапазон 28 Мгц. Настройка этого контура должна производиться 
очень тщательно, так как его можно ошибочно настроить таким обра- 
зом, что элемент будет представлять собой волновый вибратор для 
частоты 28 Мгц. Такой элемент антенны не может работать в качестве 
пассивного вследствие сдвига фаз на 2 .180° == 360°. 

Перейдем теперь к обсуждению практической конструкции эле- 
мента антенны РЁЛЕК. На рис. 7-25 приведен пассивный элемент 
антенны ОЕК, работающий в качестве рефлектора или директора. 
Наиболее простая конструкция элемента получается в том случае, 
когда он имеет размеры, соответствующие диапазону 15 м. Если на- 
ружные концы элемента сильно провисают, их укрепляют при помощи 
оттяжек из антенного канатика, крепящихся в мачте В. Антенный кана- 
тик изолируется от элемента антенны при помощи фарфоровых колец 
С, и Сз. Кроме того, оттяжки служат резонансным контуром для диа- 
пазона 10 м, и его резонансная частота определяется выбором длины 
оттяжек. Резонансный контур, образуемый хомутиками П; и 0з и 
отрезками провода Е и Е,, настраивается с помощью конденсатора 
переменной емкостн Ё на диапазон 20 м. 

В табл. 7-1 приведены размеры пассивных элементов, предложен- 
ные РІ1ІҒК. 

Элементы, одинаковые для рефлектора и директора: Р;, Р, — 
хомутики из алюминия, каждый длиной 10 см; Су, С, — фарфоровые 
кольца; В — мачта для оттяжек высотой 20 см (наверху мачты уста- 
навливается изолятор); Ё — конденсатор переменной емкости 12— 
50 пф между концами проводов Ё; и Ё,; Х — середина линейного 
элемента (в этой точке элемент может быть непосредственно присое- 
динен к несущей конструкции, минимум напряжения). 

Конденсатор переменной емкости ЁҒ при средних мощностях 
передатчика может иметь расстояние между пластинами, равное 
0,5—1 мм. Конденсатор крепится к середине элемента с помощью 
пластинок из цлексигласа. Для предохранения от воздействия метео- 
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рологических условий его рекомендуется помещать во влагонепро- 
ницаемую коробку. 


Таблица 7-1 


Действует как 


Обозначение 
директор рефлектор 


Длина линейного эле- 
мента А (дюралевая 
трубка), см....... 680 740 
Общая длина оттяжек 
между С, и С, (ан- 


тенный канатик), см 480 500 
Длина проводников Ё, и 
Е, (диаметр 3 мм), см; по 110 130 


Общий вид антенны РІ1ЕК дан на рис. 7-26. В конструкции, 
предложенной ОГ1ЕК, общая длина несущей траверсы равна 420 см, 
расстояние между вибратором и директором составляет 160 см, а между 
рефлектором и вибратором 260 см. Несущая мачта антенны крепится 
в центре тяжести конструкции. 

Небольшие отрезки антенного канатика, из которого изготовлены 
оттяжки, находящиеся снаружи от фарфоровых колец (каждый длиной 
по 10 см), служат для настройки элементов на диапазон 10 м. При 
настройке эти отрезки канатика укорачиваются до тех пор, пока 
не наступает резонанс в диапазоне 10 м соответственно для рефлектора 
или директора. 

Регулировка антенны. Для оптимальной настройки` рассматри- 
ваемой антенны требуется гетеродинный измеритель резонанса и 
простейший измеритель напряженности поля, например такой, как 
на рис. 14-20, г. Антенна может настраиваться на расстоянии 2 м 
от поверхности земли. В первую очередь она временно настраивается 
на днапазон 20 м. Затем выступающие концы оттяжек с каждой 


Рис. 7-26. Антенна РЫРК. 
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стороны наматываются на отвертку с изолированной ручкой (чтобы 
не оказывала влияния емкость руки) до тех пор, пока элемент не 
будет настроен в резонанс на диапазон 10 м. Для того чтобы скомпен- 
сировать разницу между резонансом в рабочем положении антенны 
н резонансом при настройке вблизи поверхности земли, необходимо 
оставить с каждой стороны дополнительно к резонансной длине кана- 
тика по 3 см. Затем укорачивают длину самого элемента таким обра- 
зом, чтобы он был настроен в резонанс на диапазон 15 м. По возмож- 
ности, уже после монтажа антенны, ее элементы дополнительно под- 
страивают в резонанс на диапазон 20 м, при этом следует внимательно 
следить за показаниями измерителя напряженности поля, так как 
настройка очень острая. Рекомендуется сначала настроить рефлектор, 
а затем директор на минимум обратного излучения, так как он зна- 
чительно ярче выражен, чем максимум излучения в прямом направ- 
лении. 

Резонансные частоты для настройки с помощью гетеродинного 
измерителя резонанса следующие: при рабочих частотах 28,4; 21,25; 
14,25 Мец рефлектор настраивается соответственно на 27,6; 20,8; 
13,95 Мец, а директор — на 29,4; 21,7; 14,55 Мгц. 

При настройке на диапазон 20 м следует иметь в виду, что при 
настройке директора и небольшом расстоянии между ним и вибрато- 
ром сопротивление в точке питания сильно изменяется и становится 
очень небольшим, поэтому следует соответственно подстраивать 


выход передатчика. 


7-8. УПРОЩЕННАЯ АНТЕННА ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ 
ДИАПАЗОНОВ 


Несмотря на простоту конструкции, результаты, получаемые 
с помощью рассматриваемой антенны в диапазонах 10, 15 и 20 м, 


очень хорошие. 
На рис. 7-27 изображена эта упрощенная конструкция много- 
диапазонной антенны со всеми необходимыми размерами и данными. 


408см 


Установочные 
изоляторы 


‚Деревянная 
несущая 
конструкция 


Рис. 7-27. Упрощенная антенна для нескольких диа- 
пазоиов. 
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В диапазоне 10 м антенна работает как двухэлементный направленный 
излучатель, у которой пассивным элементом является директор с не- 
сколько увеличенными размерами, расположенный на расстоянии 
\/6 от вибратора. Вибратор для диапазона 10 м является удлиненным; 
он настроен в резонанс на диапазон 15 м.В центре вибратора расстоя- 
ние между его половинками равняется 14,5 см. В диапазоне 21 Мгц 
антенна фактически работает как полуволновый вибратор, так как 
директор не оказывает никакого влияния на излучение, несмотря 
на то что он находится в этом случае на расстоянии уже А/8 от вибра- 
тора вследствие его малых размеров в этом диапазоне. Наконец, в диа- 
пазоне 20 м антенна представляет собой укороченный вибратор, 
эффективность которого все же не уступает эффективности обычного 
полуволнового вибратора, так как и в этом диапазоне директор ока- 
зывает слабое воздействие на излучение. 

Антенна питается по линии передачи с волновым сопротивлением 
300 ом, имеющей длину 11,70; 18,50 или 23,55 м. Хорошее согласова- 
ние антенны с линией передачи достигается только при указанных 
длинах линии. 

Упрощенная многодиапазонная антенна безусловно не является 
направленной антенной с большим коэффициентом усиления; она 
представляет собой только компромиссное решение, которое позво- 
ляет достаточно просто создать антенну, которая может работать 
в трех диапазонах. - 


7-9. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА «ДВОЙНОЙ КВАДРАТ» 


Многодиапазонная антенна «двойной квадрат» получает распро- 
странение как антенна «бедного радиолюбителя», особенно пригод- 
ная для установления дальних связей. Огромный практический опыт, 
собранный к настоящему времени в результате применения этой 
антенны, показывает, что она по своим рабочим характеристикам не 
только равноценна трехэлементной антенне «волновой канал», но 
даже превосходит ее. Измеренный коэффициент усиления антенны 
при расстоянии рефлектора от вибратора, равном 0,10 А — 0,15 А, 
равняется в среднем 8 06 и увеличивается до 10 06, когда расстояние 
до рефлектора увеличивается до 0,20 А. Таким образом, «двойной 
квадрат» по своему коэффициенту усиления может быть приравнен 
к четырехэлементной антенне «волновой канал». Кроме того, с точки 
зрения электрических параметров «двойной квадрат» имеет то преиму- 
щество по сравнению с эквивалентной антенной «волновой канал», 
что его входное сопротивление имеет значение в 2—3 раза большее, 
чем у антенны «волновой канал», и обладает большей полосой про- 
пускания. Настройка «двойного квадрата» значительно проще по 
сравнению с настройкой антенны «волновой канал», так как не тре- 
буется проведения настройки непосредственно на элементах антенны, 
а все они могут быть выполнены с помощью настроечных устройств, 


` расположенных у основания антенны. 


Рамообразная конструкция «двойного квадрата» позволяет рас- 
полагать антенны для высокочастотных диапазонов непосредственно 
внутри антенн, предназначенных для более низкочастотных диапа- 
зонов. Сторона квадрата для диапазона 20 м равняется 5 м, и поэтому 
общие размеры трехдиапазонной антенны довольно большие. Для 
облегчения конструкции и уменьшения ветрового сопротивления ее 
обычно изготовляют из бамбуковых трубок (для чего используются 
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Шнуры из синтетического секции рыболовных удочек) 

материа ла или, что еще лучше, из уди- 
А лищ, изготовленных из син- 

тетических материалов. 

Описываемая трехдиа- 
пазонная антенна «двойной 
квадрат» может быть скон- 
струирована и в двухдиапа- 
зонном варианте для диапа- 
зонов 15 и 10 м. 

Наиболее сложной ча- 
стью работы является созда- 
ние легкой, прочной и, не- 
смотря на это, достаточно 
простой несущей конструк- 
ции антенн «двойной квад- 
рат». Американским радио- 
любителем \4№ММ№МО была 
предложена конструкция ос- 
нования антенны, которая 
как с механической, так ис 
электрической точки зрения 
представляет собой до сих 
Рис. 7-28. Трехднапазонная антенна «двой- пор, пожалуй, самое прак- 
ной квадрат». тичное решение поставлен- 

ной задачи. На рис. 7-28 
схематически изображена трехдиапазонная антенна «двойной квад- 
рат». Как видно из рисунка, основа антенны представляет собой 
крестовину в виде «ежа», сваренную из восьми стальных угольников 
40х40х5 мм. Длина каждого из восьми лучей 50 см. Опорная сталь- 
ная труба имеет длину 40—60 см, и ее внутренний диаметр равняется 
внешнему диаметру несущей мачты. 

Полные данные относительно углов, под которыми следует при- 
варивать угольники к опорной трубе, обычно не задаются, так как 
эти углы зависят от расстояния, на котором располагаются рефлек- 
торы. Обычно между верхним четвертым и нижним четвертым уголь- 
никами оставляют некоторое расстояние для того, чтобы увеличить 
механическую прочность конструкции. 

Конструкция остова антенны, предложенная АММО, изобра- 
жена на рис. 7-29, а (вид сбоку). Угольники на концах, прилегающих 
к опорной трубе, обрабатываются таким образом, чтобы обеспечи- 
валось надежное сварное соединение. В этом случае угол, под кото- 
рым привариваются угольники, равняется 55°. Пары угольников 
располагаются относительно опорной трубы, чтобы углы между ними 
на виде сверху составляли 110° и 70° (рис. 7-29, 6). Изготовление 
остова антенны требует точного механического исполнения и является 
труднейшей и одновременно наиболее важной частью в изготовлении 
трехдиапазонной антенны «двойной квадрат». И 

На каждом угольнике крепится бамбуковая трубка длиной 4 м, 
толщина которой должна быть равна 3 см. Рекомендуется обработать 
поверхность трубки наждачной бумагой и затем покрыть лаком, чтобы 
предохранить ее от воздействия погоды. Для предотвращения рас- 
трескивания трубки в каждой ее секции следует просверлить отвер- 
стие диаметром 3 мм. Для этой же цели каждый отсек бамбуковой 
трубки можно обвязать несколькими витками мягкой медной прово- 


передачи 
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. вибратора, и действие рефлек- 


Локи, а Затем спаять все витки вместе. Крепление трубки к стальным 
угольникам производится или с помощью вязальной проволоки, или 
полосами жести. Для того чтобы вязальная проволока не съезжала, 
на угольниках следует сделать насечки. Кроме того, рекомендуется 
концы бамбуковых трубок обернуть в несколько слоев изоляционной 
лентой, чтобы в них не врезалась вязальная проволока. Поскольку 
бамбуковые трубки достаточно хорошие изоляторы и их длина доста- 
точно велика, то антенные проводники без всяких опасений можно 
непосредственно крепить на них. 

Вибратор и рефлектор для диапазона 20 м, которые образуют 
внешнюю рамку антенны, следует особенно тщательно закрепить 
на концах трубок, для чего их проводники несколько раз обматы- 
ваются и дополнительно закрепляются крепежным проводом. Такая 
конструкция будет механически прочной. Для рамок, предназна- 
ченных для диапазона 15 и 10 м, крепление может быть более простым 
и можно ограничиться несколькими витками мягкого вязального 
провода. В местах креплений можно использовать небольшие изоля- 
торы (см. рис. 7-28). 

Элемеиты антениы. В качестве материала для изготовления 
антенны может использоваться медный провод или многожильный 
канатик с любым диаметром. Однако наиболее целесообразно приме- 
нение медного провода диаметром 1,5—2 мм. Для вибратора и реф- 
лектора в диапазоне 20 м необходимо приблизительно по 25 м йро- 
вода. Середина отрезка провода закрепляется, и затем направо и на- 
лево от этой точки откладывается по 2,60 м. Полученная таким обра- 
зом сторона элемента длиной 5,20 м представляет собой верхнюю сто- 
рону квадрата. Затем провод крепится на бамбуковых трубках, 
расстояние между которыми в вертикальном направлении равняется 
также по 5,20 м, и наконец нижняя горнзонтальная сторона присое- 
диняется к точкам питания антенны. В этих точках провод имеет 
разрыв, в который включается изолятор. 

Остатки провода для начала могут свободно висеть. Затем таким 
же образом монтируются элементы антенны для диапазона 15 ми 
наконец элементы антенны для диапазона 10 м. Длина стороны эле- 
мента антенны равняется 3,50 м для диапазона 15 м и 2,55 м для диа- 
пазона 10 м. Разумеется, положение этих проводов следует выбирать 
таким образом, чтобы расстояние между смежными бамбуковыми 
трубками равнялось требуемой 
длине стороны элемента антен- 
ны. Эти положения можно точ- 
но рассчитать в зависимости от 
угла наклона -угольников, но 
обычно они определяются эм- 
пирически. 

Длина сторон рефлектора 
точно равняется длинам сторон 


тора определяется отрезком 
двухпроводной линии, присое- 
диняемой к его нижней стороне. 
Эти короткозамкнутые шлейфы 
представляют собой удлинители 
и снижают резонансную частоту 


элементов. Длина шлейфов, Рис. 7-29. Конструкцня основы трехдиа- 
подключаемых к рефлекторам, пазонной антенны «двойиой квадрат». 
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равняется: для рефлектора диапазона 20 м— 2,00 м; 15 м — 1,50 м; 
10 м — 1,00 м. А 

Окончательная длина шлейфа определяется в процессе настроики. 

Расстояние от рефлектора до вибратора влияет на входное с. 
противление антенной системы и на ее коэффициент усиления. СА 
следний при расстоянии, равном 0,2 А, составляет 10 дби И 
до 7 д6 при уменьшении расстояния между вибратором и рея а 
ром до 0,1 А. Понятно, что расстояние между рефлектором и ви Е 
тором следует выбирать таким, чтобы входное сопротивление антенн 
равнялось волновому сопротивлению кабеля, используемого для пи- 
тания антенны. В табл. 7-2 приведены приблизительные значения 
входного сопротивления в зависимости от расстояния между р 
тором и вибратором и указаны соответствующие размеры для ди 
пазонов 20, 15 и 10 м. 

Таблица 7-2 


Сопротивление в точках питания в зависимости от 
расстояния между вибратором и рефлектором 


Расстояние для различных 


Входное сопро-! Расстояние до диапазонов 
тивление рефлектора 

м | 15 м | 10м 

0,11 234 1,56 1,17 

5 0,13 2,16 1,85 1,38 

10 0,17 3,62 2,41 1,80 

72 0,18 3,83 2,56 1,91 

73 0,19 2,04 270 2,00 

15 Я 0,20 4,25 2,84 2,12 


Расстояние между рефлектором и вибратором точно определяется 
перед тем, как приступить к изготовлению основания антенны, так 
как от этого будет зависеть, под какими углами следует приваривать 


Й бе. 
угольники к опорной тру А 
После того как вся антенна изготовлена, ее дополнительно ста 


билизируют растяжками, изготовленными из синтетических кана 


ТИКОВ. 
Пнтаиие антениы. Так как входное сопротивление антенны 


в зависимости от расстояния между рефлектором и директором колеб- 


лется между 45 и 75 ом, то антенна может питаться по коаксиальному 
кабелю любой длины. Практический опыт показал, что В диа 
коротких волн симметрирование коаксиального кабеля не тре ее 
Поэтому к точкам питания антенны можно непосредственно подкл 
чать коаксиальный кабель, имеющий соответствующее волновое С0- 
противление; коэффициент стоячей волны при этом не будет слишком 
болыи. й способ питания трехдиапазонной антенны «двойной 
квадрат» заключается в том, что для антенны каждого лупа 
используется отдельный кабель. Преимущества, получаемые о 
случае, ясны, но такой способ питания требует много к т 
кабеля, особенно при большой длине линий передачи. Если Кажа я 
антенная система рассчитана таким образом, что она имеет одинако 
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питания а! 6) 


Рис. 7-30. Расположение н питанне элементов трехдиапазон- 
иой антенны «двойной квадрат». 


а — вид вибраторов антенны спереди; б — вибраторы и реф- 
лекторы антенны (вид сбоку). 


вые условия оптимального согласования с линией передачи, то пита- 
ние в этом случае может осуществляться с помощью одного единствен- 
ного коаксиального кабеля (рис. 7-30). Этот кабель целесообразно 
подводить к точкам питания антенны, рассчитанной для работы в диа- 
пазоне 15 м, а точки питания антенн для диапазонов 20 и 10 м сое- 
динять с точками питания антенны 15 м при помощи отрезков двух- 
проводных линий. Следует отметить, что в этом случае к общим дли- 
нам элементов антенн прибавляется длина линии связи и, следова- 
тельно, резонансная частота вибраторов с нормальными размерами 
в этом случае понижается. Поэтому необходимо уменьшить размеры 
вибраторов так, чтобы во всех трех диапазонах резонансная частота, 
измеренная по гетеродинному измерителю резонанса, имела требуе- 
мое значение. Это укорочение электрической длины вибраторов может 
быть выполнено с помощью конденсаторов. 

Настройка антенны. В первую очередь настраивают питаемый 
элемент антенны на требуемую частоту, для чего используют гетеро- 
динный измеритель резонанса. Коаксиальный кабель при этом не под- 
ключается. Необходимые корректировки длины вибраторов выпол- 
няются чисто механически, удлиняя или укорачивая размеры сторон, 
или же с помощью конденсаторов и удлинительных катушек. Затем, 
также с помощью гетеродинного измерителя частоты, устанавливают 
резонансную частоту рефлекторов с помощью короткозамкнутого 
шлейфа таким образом, чтобы она была на 5% меньше соответствую- 
щей резонансной частоты излучателей. Например, если резонансная 
частота вибратора антенны 20 м равняется 14 Мгц, то резонансная 
частота рефлектора этой антенны должна равняться 13,4 Мгц. После 
такой первичной настройки производится настройка антенны в ее 
рабочем положении, для чего к ней подключается кабель питания 
и к нему подключается рефлектометр. 

Антенна возбуждается от передатчика, и поэтому, меняя его 
частоту, наблюдают цоказания рефлектометра. Та частота, на кото- 
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рой коэффициент стоячей волны имеет найменьшее значение, Я 
резонансной частотой антенны. Если ‚резонансная частота наход а 
не в той части днапазона, в которой она должна и 
осуществляется дополнительная регулировка. Затем У а 
к точной настройке рефлекторов на’ наибольшее обратное ослабл дае 
Для этого используется простейший измеритель напряженности п на 
(вспомогательная антенна — германиевый диод — р Аа 
бор), удаленный от антенны на расстояние Около О ми нах ДИ. 
щийся на высоте, соответствующей высоте рабочего положения е 
тенны. Трехднапазонную антенну «двойной квадрат» затем ВАЗа 
рачивают так, чтобы плоскость рефлектора была направлена на зя 
ритель напряженности поля. При работающем передатчике за? ЗЕ 
кающий мостик на регулировочном шлейфе рефлектора Е 
тех пор, пока измерительный прибор поля не даст ярко Выра 0 
минимума. Настройка рефлектора очень критична, и минимум р 
жен очень резко.Так как настройка рефлектора в некоторой сте Е 
влияет на резонанс вибратора, то следует контролировать его 


чение по рефлектометру. 


7-10. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА 
«ВОЛНОВОЙ КВАДРАТ» СО-—-РА 


Голландским радиолюбителем РЛОХЕ была описана конструк- 
ция трехдиапазонной антенны, которая с конструктивной т 
зрения к настоящему времени является, пожалуй, самой просто р 
в то же время самой удобной антенной. Преимущества описываемо 
антенны заключаются в том, что в ней нет никаких элементов на- 
стройки и для всех диапазонов выбрано одинаковое (по отношению 
к длине волны) оптимальное расстояние между вибратором и рефлек- 
тором. Если при изготовлении точно соблюдаются все указанные раз- 

меры, то необходимость в ка- 
= кой бы то ни было дополни- 
тельной регулировке отпа- 
| дает. 
г В качестве остова ан- 
з тенны РАОХЕ использовал 
не крестовину из стальных 
угольников, а конструкцию 
из двух щитов клееной фа- 
300 =) неры толщиной 20 мм, имею- 
105° щих стороны длиной По 
300 мм (рис. 7-31). Каждый 
щит имеет посередине про- 
рез длиной 150 и шириной 
20 им. Эти прорезы должны 
быть сделаны такими (с ко- 
сыми плоскостями), чтобы 
при составлении обоих Щи- 
тов они располагались друг 
относительно друга под уг- 
лами 105 и 75°. Из этого же 
материала изготовляется 
прямоугольное основание С 


размерами 242 х 184 мм, на 


Рис. 7-31. Конструкция остова антенны Заа 
«двойиой квадрат» и листового материала. КОТОром укрепляется кре 


ЕЕ 
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(Валочные 
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Вид сверху Вид сбоку 
Рис. 7-32. Крепление кресто- 
вины к несущей мачте. 6) 


вина. Изготовленный таким образом остов антенны тщательно про- 
клеивается и укрепляется винтами. Затем крестовина и основание 
несколько раз пропитываются льняной олифой и покрываются мас- 
ляным лаком. Еще более прочной и не подверженной воздействиям 
погоды является конструкция из текстолитовых щитов. 

Затем основание крестовины крепится к фланцу несущей мачты 
антенны, который представляет собой стальной круг (рис. 7-32) тол- 
щиной 3—5 мм. Крепление производится при помощи шести болтов, 
для чего в фланце просверливаются шесть отверстий по окружности 
диаметром 5 мм и столько же отверстий просверливаются в основа- 
нии крестовины. Отверстия располагаются таким образом, чтобы 
между ними и самой крестовиной оставалось достаточное расстояние. 
Фланец не обязательно должен быть круглым, он может иметь и раз- 
меры основания крестовины 242Х 184 мм. 

Радиолюбитель РАОХЕ предложил использовать для несущей 
мачты антенны водопроводную трубу диаметром 38 мм, длиной 3 м, 
на одном конце которой нарезается внешняя резьба, для того чтобы 
мачту можно было наращивать, а с другого конца приваривается 
фланец, который дополнительно укрепляется тремя консолями из 
уголкового железа (рис. 7-32, 6). 

Затем к крестовине крепятся восемь бамбуковых трубок длиной 
по 4,50 м каждая. Трубки укрепляются иа крестовине с помощью 16 
О-образных шпилек. Все металлические детали крепления рекомен- 
дуется покрыть антикоррозийным 
составом или, еще лучше, оцин- 
ковать. 

Крепление несущих трубок ан- 
тенны показано на рис. 7-33, где 
для наглядности изображены толь- 
ко четыре трубки, а остальные че- 
тыре крепятся точно так же с про- 


И 
1/- образ— 
ы «> 
тивоположной стороны крестовины 
(угол 105°). Особенно следует об- 


ратить внимание, чтобы наклон 


трубок к вертикали равнялся 52,5°. | емм —] 
Этот угол можно очень просто за- рь, 733. Е БЕ у 
мерить: для этого берут кусок кар- бок антенны, 
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тона, отмечают на нем угол между сторонами крестовины, равный 
105°, и делят его пополам (105: 2 = 52,5). Затем, соответственно 
располагая этот шаблон на поверхности сторон крестовины, опре- 
деляют места для крепления О-образных шпилек. Рекомендуется 
внутренние шпильки располагать на некотором удалении от центра 
крестовины, так, чтобы оставалось место для завинчивания и от- 
винчивания гаек. Для того чтобы не сминать трубки при тугой за- 
тяжке гаек, следует концы бамбуковых трубок обмотать изоляцион- 
ной лентой. е 

Затем приступают к изготовлению элементов антенны. В каче- 
стве материала можно использовать медный провод или канатик. 
Общая длина всех проводников антенны равна приблизительно 100 м. 

Так как вибраторы и рефлекторы имеют размеры, уже рассчи- 
танные на резонанс в соответствующих диапазонах частот, то нет 
необходимости ни в каких дополнительных устройствах регулировки. 
Но при этом каждый вибратор должен иметь самостоятельную линию 
питания, и поэтому от антенны к станции проводятся три отдельных 
кабеля. Рефлекторы представляют собой замкнутые проволочные 
квадраты, а вибраторы — квадраты, нижняя сторона которых посере- 
дине разорвана, и в эти точки подсоединяется кабель питания. Ниже 
приведены размеры элементов антенны для различных диапазонов. 

Диапазои 20 м. Внбратор: длина провода 21,06 м и в нее входят 
два отрезка по 5 см для крепления изоляторов посередине нижней 
стороны. Таким образом, общая длина сторон собственно вибратора 
равна 20,96 м, что соответствует длине стороны 524 см. Рефлектор: 
длина провода 22,25 ми 5 см идет на крепление к несущим трубкам. 
Таким образом, общая длина проводников рефлектора равна 22,20 м, 
что соответствует длине стороны 555 см. 

Диапазон 15 м. Вибратор: длина проводника 14,34 ми два отрезка 
по 5 см на крепление изоляторов; таким образом, общая длина собст- 
венно излучателя равна 14,24 м, что соответствует длине стороны 
356 см. Рефлектор: длина проводника 15,13 м, и 5 см идет на крепле- 
ния; таким образом, длина проводников собственно рефлектора равна 
15,08 м, что соответствует стороне рефлектора длиной 377 см. 

Диапазон 10 м. Вибратор: длина проводника 10,66 м, два отрезка 
по 5 см необходимы для крепления изоляторов, поэтому длина собст- 
венно вибратора равна 10,56 м, что соответствует длине стороны 
264 см. Рефлектор: длина проводника 11,25 м, 5 см необходимо для 
креплений — итого общая длина собственно рефлектора равна 11,20 см, 
что соответствует длине стороны 280 см. 

Вырезанные куски провода растягиваются в длину и в местах, 
где они будут крепиться к несущим трубкам, маркируются быстро- 
высыхающим лаком, нли же в этих местах делают узелки из полизти- 
ленового шнурка, который затем используется для крепления про- 
водника к несущим трубкам. Расположение и размеры элементов 
приведены на рис. 7-84. 

Общая последовательность изготовления антенны следующая: 
1) к крестовине крепятся четыре бамбуковые трубки, направленные 
вверх; 2) крепятся верхние горизонтальные стороны вибратора и реф- 
лектора между несущнми трубками, расположенными под углом 75° 
(рекомендуется между несущими трубками натянуть дополнительные 
растяжки); 3) основание крестовины привинчивается к фланцу, кото- 
рый приварен к отрезку трубы длиной 3 м, затем труба устанавли- 
вается в ящик, верх и низ которого имеют отверстия диаметром, рав- 
ным диаметру трубы, и в таком положении пронзводится весь осталь- 
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= 280см 


Рис. 7-34. Элементы антенны «двойной квадрат». 


ной монтаж антенны; 4) к крестовине крепятся четыре несущие трубки 
направленные вниз, и к ним крепятся вертикальные стороны элементов 
антенн; 5) проводники, образующие нижнюю сторону рефлекторов 
спаиваются, а в разрыв между проводниками, образующими НИЖНЮЮ 
сторону вибраторов, включаются изоляторы; 6) для обеспечения боль- 
шей прочности конструкции ее укрепляют растяжками и к точкам 
Я подсоединяются кабели с волновыми сопротивлениями 50— 
ом. 

На этом монтаж трехдиапазонной антенны «двойной квадрат» 
РАОХЕ заканчивается, и остается только смонтировать ее на крыше 
или поднять на высокую мачту. 


— м 


ГЛАВА ВОСЬМАЯ 


Антенны для диапазонов 80 и 40 м 
с уменьшенными размерами 


Очень часто местность, на которой располагается антенна, за- 
ставляет искать компромиссные решения между результатами связи 
и размерами антенны. Особенно это справедливо в диапазонах 80 и 
40 м, где создание конструкций, соизмеримых с А/2, уже сопряжено 
со значительными трудностями.Поэтому для этих диапазонов особый 
интерес представляют антенны, которые при меньших размерах обеспе- 
чивают все же хорошие результаты связи. 


8-1. ДВУХДИАПАЗОННАЯ Т-ОБРАЗНАЯ АНТЕННА 


Такая антенна, изображенная на рис. 8-1, имеет чрезвычайно 
компактную конструкцию. 
И Прн работе в диапазоне 80 м антенна действует как двухпровод- 
ный вибратор с вертикальной поляризацией излучения, ‘имеющий 
эффективную высоту А/4. На рис. 8-2 приведены вертикальный чет- 
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вертьволновый вибратор, представляющий собой половину шлейфо- 
вого вибратора, и тот же вибратор, с той только разницей, что его 
верхняя половина сжата в вертикальном направлении. Такой вибра- 
тор имеет Т-образную форму, и высокочастотная энергия излучается 
в основном вертикальной частью антенны, в то время как горизонталь- 
ная часть служит в качестве удлиняющей емкости антенны. В ка- 
честве второй половины вибратора служит его зеркальное отображе- 
ние в земле, так что для такой конструкции антенны хорошее зазем- 
ление играет решающую роль. 

При работе в диапазоне 40 м вертикальная часть вибратора имеет 
длину А/4 и служит в качестве согласующего трансформатора для 
согласования низкоомного кабеля питания (коаксиального кабеля) 
с высокоомным входным сопротивлением горизонтальной части ан- 
тенни. Р 

Длина отрезка / вибратора равна 10,65 м, и его конструкция 
такая же, что и конструкция шлейфового вибратора. Расстояние 
между проводниками некритично. Вертикальный отрезок антенны 
также имеет длину, равную 10,65 м, в случае, если используется двух- 
проводная линия питания с воздушной изоляцией и волновым сопро- 
тивлением 300—500 ом. Если же применяется ленточный кабель 
УКВ с волновым сопротивлением 300 ом, то в этом случае следует 
учитывать коэффициент укорочения, равный 0,82 и, таким образом, 
длина вертикальной части антенны при этом составляет 8,71 м. При 
такой конструкции антенны ее высота уменьшается на 2 м, что в неко- 
торых случаях крайне желательно. Так как в диапазоне 80 м антенна 
действует как А/4 вибратор с вертикальной поляризацией излучения, 
то необходимо, чтобы вертикальная часть антенны была строго перпен- 
дикулярна к поверхности земли. Один проводник аитенны подклю- 
чается к сети заземления непосредственно около поверхности земли, 
а другой конец — к центральной жиле коаксиального кабеля. Длина 
отрезка кабеля может быть любой. 


1=10,65м 
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2 С / се Рис. 8-2. Т-образная аитенна для 
у диапазона 80 м. 

/ а — вертикальный А/4 внбратор; 6 — 


уменьшение размеров в вертнкаль- 
Рис. 8-1. Двухдиапазонная Т-образ- ной плоскости при сохраненин 4/4 
ная антенна, резонанса, 
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8-2. УКОРОЧЕННЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ 80 И 40 м 


Часто возникают трудности при размещенин на местности полу- 
волновых вибраторов, предназначенных для работы в диапазоне 
80 м. В таких случаях целесообразно использовать удлиняющие ка- 
тушки индуктивности, что позволяет по мере надобности укорачи- 
вать длину полотна антенны. Принцип действия таких индуктивно- 
стей был уже разобран при описании антенны РЕТАВ. Чем ближе 
располагается катушка индуктивности к пучности тока в антенне, 
тем болыне ее укорачивающее действие. Катушку индуктивности 
помещают в таком месте, чтобы вибратор был настроен в резонанс по 
отношению к двум частотам, соответствующим диапазонам 40 и 80 м. 
Кроме того, следует учитывать, что антенна обладает более узкой по- 
лосой пропускания для той частоты, на которой она больше укорочена, 
т. е. если в диапазоне 40 м ширина полосы пропускания антенны пол- 
ностью перекрывает диапазон рабочих частот, то в диапазоне 80 м 
ширина полосы пропускания составляет только 80 кгҷ вследствие 
того, что для этого диапазона вибратор значительно укорочен. 

Любая конструкция антенн с удлиняющими катушками имеет 
в своем составе три переменные величины: длину вибратора, точку 
включения удлиняющей катушки и ее индуктивность. Практические 
эксперименты показали, что для диапазонов 80 и 40 м наиболее целе- 
сообразно применять в качестве удлиняющих катушек катушки с ин- 


дуктивностью 120 мкен. 


62=153мМ 42=153м 
Е Е, 
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Рис. 8-3. Двухдиапазонный укорочеиный вибратор для днапазо- 
нов 80 и 40 м. 


На рис. 8-3 приведен вибратор, размеры которого рассчитаны на 
телеграфную часть диапазона 80 м, а в диапазоне 40 м этот вибратор 
имеет полосу пропускания, перекрывающую весь диапазон. Общая 
длина этой двухдиапазонной антенны 26 м; входное сопротивление 
антенны — 60 ом; индуктивность удлиняющих катушек — 120 икан. 
Такая индуктивность может быть получена при намотке 200 витков 
медного провода диаметром і мм на цилиндр из изоляционного мате- 
риала диаметром 26 мм. 

В случае, если требуется в диапазоне 80 м сместить полосу 
пропускания в высокочастотный конец диапазона, то следует укоро- 
тить отрезок /, (например, до длины 1,25 м). 


—^«А— 


ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
Выбор необходимой коротковолновой антенны 


Обычно начинающий радиолюбитель, приступающий к изготов- 
лению антенны, теряется перед многообразием различных конструк- 
ций антенн. Поэтому ниже приводится классификация различных 
типов антенн, которая позволяет последовательно и с пониманием 
существа дела выбрать тот или иной тип антенны. 
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В первую очередь следует выделить семейство полуволно - 
вых вибраторов. Они имеют электрическую длину, равную 
^/2, и излучают в направлении, перпендикулярном плоскости, в ко- 
торой они подвешиваются. Такимн простыми полуволновыми антен- 
нами являются: антенна с промежуточным контуром, антенна 
«виндом», У-антенна, шлейфовый вибратор, вибратор с кабельной 
линией питания, всеволновая антенна УЗО, антенна «цеппелин». 
Все эти антенны по отношению к коэффициенту усиления совершенно 
равнозначны и отличаются только видом питания. Если предположить, 
что каждая из указанных выше антенн оптимально согласована, то 
в эффективности их работы нет никакой разницы. Наклоняя элементы 
антенны в горизонтальной плоскости, добиваются изменения диа- 
граммы направленностн в горизонтальной плоскости, а изменяя 
наклон в вертикальной плоскости, изменяют вертикальный угол 
излучення. Различные оценки и суждения о вышеприведенных ан- 
теннах вызваны тем, что диаграммы направленности антенн и их элек- 
трические параметры всегда искажаются за счет наличия вблизи 
антенны посторонних предметов (деревья, строения, линии электро- 
передачи и т. п.), а также от ғысоты подвеса антенны. По отношению 
к помехам, создаваемым для адиовещания и телевидения, рассмот- 
ренные выше антенны сильно отличаются друг от друга. Антенны, 
имеющие низкое входное сопротивление и хорошо согласованные 
с линией питания, создают значительно меныший уровень помех для 
радиовещания и телевидения. Поэтому в густонаселенных районах 
рекомендуется использовать следующие антенны: вибратор с кабель- 
ной линией питания, всеволновую антенну 13042 и шлей- 
фовый вибратор. Эти антенны совершенно эквивалентны между 
собой, только антенна 1730 22 может работать в диапазонах 20, 15 
и 10 м. 

Следующей группой антенн являются антенны в виде 
длинного провода. Они представляют собой излучатели, 
по длине которых укладывается несколько полуволн рабочей ча- 
стоты. Прн этом отдельные полуволновые отрезки возбуждаются 
в противофазе и, следовательно, с увеличением длины проводника 
направление основного излучения все больше приближается к направ- 
лению натяжения провода. К антеннам «длинный провод» принадле- 
жат: антенна в виде длинного провода, всеволновая антенна РЕТАВ, 
У-образная антенна и ромбическая антенна. Эти антенны имеют уже 
достаточно резко выраженную направленность и поэтому не могут 
работать во всех направлениях. Хотя в направлении основного излу- 
чения эти антенны излучают значительную мощность, для их монтажа 
требуется очень много места и поэтому такие антенны можно строить 
только в сельской местности. Особенно следует рекомендовать кон- 
струкцию У-образной антенны, так как она может работать на всех 
диапазонах, имеет двустороннюю диаграмму направленности и коэф- 
фициент усиления этой антенны увеличивается с увеличением длины 
проводников. 

Следующую группу составляют рамочные направлен - 
ные антенны, которые имеют острую диаграмму направлен- 
ности в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой рас- 
полагаются их элементы. Речь идет в данном случае о синфазно воз- 
буждаемых полуволновых вибраторах, расположенных в вертикаль- 
ной плоскости друг над другом. Простейшим представителем рамоч- 
ных антенн является двойной вибратор. К этому же классу антенн 
относятся Н-образная антенна, антенна 1787К и антенна 2Г. По- 
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следние три названные антенны особенно хорошо работают на даль- 
них связях, имеют неболышой вертикальный угол излучения, зна- 
чительный коэффициент усиления, занимают немного места, а кроме 
того, просты и надежны с конструктивной точки зрения. Особенно 
выделяется Н-антенна, имеющая двустороннюю днаграмму направ- 
ленности. 

Приблизительно такой же коэффициент усиления в направлении 
основного нзлучения имеют вращающиеся направлен - 
ные антенны. Они имеют то преимущество, что с нх помощью 
можно устанавливать связи во всех направлениях. Они занимают 
немного места, но механическая конструкция их значительно слож- 
нее; в частности, для изготовления антенн «волновой канал» тре- 
буется использование алюминиевых трубок. Наиболее экономичная 
в конструктивном отношении и в то же время наиболее эффективная 
вращающаяся направленная антенна — антенна «двойной квадрат». 
Имея только два элемента, она по своим параметрам не уступает 
четырехэлементной антенне «волновой канал». 

Наконец, упомянем вертикальные излучатели, 
представляющие собой простейшие вертикальные антенны в виде 
штырей. Они отличаются тем, что требуют совсем немного места и имеют 
круговую диаграмму направленности. Наиболее известная и наиболее 
эффективная конструкция таких антенн — антенна типа «граунд- 
плэйн», которая при правильном монтаже, несмотря на то, что она 
имеет круговую диаграмму направленности, все же дает небольшой 
коэффициент усиления и пологий угол вертикального излучения. 
В качестве приемной антенны эта антенна мало пригодна. 

Таким образом, мы классифицировали различные конструкции 
антенн и теперь можем перейти к рассмотрению их с точки зрения 
применения при различных обстоятельствах. 

Какую коротковолновую антенну выбрать? Начинающему радио- 
любителю можно рекомендовать конструировать приведенные ниже 
антенны, так как именно они предназначены для описанных целей, 
что проверено длительной практикой их использования, и соотноше- 
ние между расходами труда и материалами на их изготовление и 
получаемыми результатами очень хорошее. 

Излучатель с круговой диаграммой направленности и минималь- 
ной используемой площадью для диапазонов 10, 15 и 20 м: антенна 
типа «граундплэйн». 

Всеволновая антенна с небольшим коэффициентом усилення 
в высокочастотных коротковолновых диапазонах и слабо выражен- 
ным направленным действием: всеволновая антенна УЗО 22. 

Направленный излучатель простой конструкции с большим 
коэффициентом усиления рамочного типа с двусторонней диаграммой 
направленности для диапазонов 40, 20, 15 и Юл: Н.образная ан- 
тенна. 

Направленный излучатель с очень большой занимаемой пло- 
щадью и большим коэффициентом усиления для всех диапазонов: 
У-образная антенна. 

Вращающийся направленный излучатель с очень большим коэф- 
фициентом усиления для диапазонов 20, 15 и 10 м: антенна «ДВОЙНОЙ 
квадрат». 

Для диапазона 80 м трудно указать какую-либо антенну, которая 
давала бы устойчивую работу при дальних связях, так как для этого 
диапазона необходимая длина проводннка излучателя обычно очень 
велика. Вполне пригоден для этого диапазона 40 м полуволновый 
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вибратор, но чаще работают в этом диапазоие на антениу 3Р72, Продолжение табл. 9-1 


которая «еще тянет» в нем и, кроме того, может работать во всех 


других диапазонах. ; Пятнадцатиметровый 
Таблица 9-1 А 21 000 кгц 21 450 кгц 
Длины вибраторов для коротковолновых 0,5 6,78 м 6,64 м 
радиолюбительских диапазонов 1,0 13,93 м 13,64 м 
. 1,5 21,07 м 20,63 м 
Восьмидесятиметровый 20 28,21 м 2162 м 
^ 3500 кг 3600 кг 95 35,36 м 3461 м 
05 И 7 о 30 4250 м 4161 м 
Е 40,71 м 39,58 м 37,50 м 35 49,64 4 
{ } 64 м 8,60 м 
1,0 83,57 м 81,25 м 76,97 м 40 56,79 м 55,60 м 
1,5 126,43 м 122,92 м 116,45 м 4,5 63,93 м 6259 м 
2,0 169,28 м 164,58 м 15592 м 5,0 71,07 м 69,58 м 
25 2124 м 20625 м 19539 м 0 8935 м 8357 и 
30 25500 м 241,92 м 234,87 м 65 9250 м 90,56 м 
б "0 99,64 9755 м 
Сорокаметровый 26 10679 м 10255 м 
^ 7000 кгц 7100 кгц 8,0 113,93 м Пр м 
0,5 20,36 8,5 121,05 м 118, м 
г а ть 90 19821 м 125,52 м 
, но 41,19 м 9,5 135,36 м 13252 м 
1,5 63,21 м 62,32 м 10,0 14950 м 139,51 м 
20 84,64 м 83,45 м 
25 10607 м 104,58 м Десятиметровый 
30 127,50 м 125,70 м 
35 148,93 м '14683 м ^ 28 000 кгц 29000 кгд 29 700 кгц 
4,0 170,35 м 16195 м 0,5 5,04 м 4,96 м 415 м 
1,0 10,39 м 10,03 м 980 м 
Двадцатиметровый 1,5 1515 м 1521 м 14,85 м 
А 14000 кгц 14 350 кгц 20 211 м 22 м и м 
0,5 10,18 м 9,93 ‚5 26,46 м 5, м А м 
: " ЙЕ 30 3182 м 30,72 м 30,00 м 
1,0 20,88 м 20,38 м 35 3718 м 35,90 м 35,05 м 
1,5 31,60 м 30,84 м 40 од м и м рН м 
4,5 189 м , м Е м 
>. 42,32 м 4129 м 50 5325 м 51.41 м 5020 м 
, 5303 м 51,74 м 55 58,61 м 56,58 м 5595 м 
30 6304 м 62,19 м 6,0 63,96 м 61,76 м 60,30 м 
3,5 74,46 м 7264 м 6,5 ие м 2608 м бало м 
5 1,0 468 м у м й м 
Е г 8309 м 75 8004 м 7197 м 7545 м 
4, 95,90 м 93,54 м 80 8539 м 82,45 м 80,50 м 
50 106,60 м 103,99 м 8,5 90,75 м 8162 м 85,55 м 
5,5 11732 м 11444 м г. © в о и 9002 и 
, х м Ё м ‚65 м 
60 ои 12489 м 100 10682 м 103.14 м 10070 м 
6,5 138,75 м 135,34 м 10,5 11218 м 108,31 м 10526 м 
7,0 149,46 м 145,79 м 11,0 11753 м 11348 м 11081 м 
75 160,18 м 156,24 м 11,5 122,89 м 118,66 м 86 м 
80 11090 м 166.69 м 12,0 14261 м 13762 м 13438 м 
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С 
хо == Ма 
14 
0,99 — Яма 
14 
08 — л] 
14 
МЕ. 
0,96 — т ма 
0,95 — МЫ 
141 06 
5—7 
беи 
КИ 
ЕС 
А Ў Иц] 
133 500 
09 — ен] 
132 
0,88 = Ма] 
Е 
10% — ОТ 
297 
0,99% — МЕ 
204 
0,98А = 5190 
29 
0,97 — И 
2 
0,96 — Иа 
_ 285 
0,95% — Мен] 


Таблица 9-2 


Формулы для пересчета длнн элементов антенн относнтельно 
№2 и 1А 


2 
090 == о 
279 
0,93А — Маа] 
2 
0,92% — Ма 
2 
0,91% — а 
0,90% = лиа 
ИЕ 
0,88 — лн] 
о! 
ст 
Е 
с 
МЕС 
0,83 = им 
МЕС 
ВТЕ 
Ес 
0,79 лн] 
и - 
0,77 = лі] 
0,16 = 7 | ај 
615 мы 


Необходимые длины вибраторов для любительских коротковол- 
невых диапазонов и формулы пересчета длины элементов антенны 
относительно А/2 и 1 -А приведены в табл. 9-1 и 9-2. 


—4А—— 


ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 


Ультракоротковолновые антенны 


10-1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛН 


Для того чтобы понять, какие требования предъявляются к ан- 
теннам ультракоротких волн, необходимо знать особенности распро- 
странения их. Приведенное ниже рассмотрение особенностей распро- 
странения в основном относится к радиолюбительскому диапазону 
от 144 до 146 Мгц (длина волны 2 м), но основные характеристики 
распространения имеют приблизительно такой же характер, как и 
во всех других диапазонах УКВ. 

Как известно, распространение коротких волн в основном опре- 
деляется их отражением от ионосферы, т. е. зависит от отражающих 
свойств ионосферы. Только благодаря этому становится возможным 
распространение коротких волн на большие расстояния. Электромаг- 
нитные волны, нмеющие длину волны 2 м (ультракороткие волны), 
уже не испытывают отражения от слоев ионосферы; они проходят 
через всю толщу атмосферы и распространяются в космическом про- 
странстве. Это свойство ультракоротких волн не является благоприят- 
ным для связи между двумя точками, расположенными достаточно 
далеко на земной поверхности (например, между двумя радиолюбнтель- 
скими станциями), но в то же время позволяет использовать ультра- 
короткие волны (в особенности дециметрового диапазона) для связи 
с космическими объектами. 

Распространение ультракоротких волн происходит квазиопти- 
чески, т. е. они распространяются почти таким же образом, как 
лучи света, — по прямым и могут отражаться, преломляться н рас- 
сеиваться различными объектами. Поэтому волны длиной 2 м наи- 
более пригодны для связи в пределах прямой видимостн; они не испы: 
тывают значительного ослабления, и, таким образом, в любое время 
обеспечивается надежная радиосвязь при небольших мощностях пере- 
датчиков. Кроме того, можно надеяться на увеличение дальности 
радиосвязи на 35% по отношению к расстоянию прямой видимости, 
рассчитывая дальность радиосвязн по формуле 


а = 413 (Ум У№), 


где 4 — дальность, км; 

№, — высота подвеса антенны передающей станции, м; 

Һә — высота подвеса антенны приемной станции, м. 

Эта формула учитывает увеличение дальности радиосвязи, кото- 
рое имеет место на практике, при условин, что между приемной и пере- 
дающей станцией нет высоких естественных препятствий, экранирую- 
щих одну станцию от другой. При определенных условиях дальность 
радиосвязи в диапазоне 2 м может достигать 1 000 км и больше. Это 


169 


Инверсный слой 


Приемник І 


Приемник П 


— Тропосфера 


Передатчик 


Рис. 10-1. Распространение ультракороткнх воли в тропосфере. 


явление связано с так называемой рефракцией, когда иаблюдается 
искривление траектории распространения волн вследствие постепен- 
ного изменения коэффициента преломления воздуха с высотой. Путь 
распространения электромагнитных волн искривляется в сторону 
поверхности земли, за счет чего и достигается увеличение дальности 
радиосвязи. Следует отметить, что коэффициент преломления в тро- 
посфере зависит от таких метеорологических факторов, как давление 
воздуха, его относительная влажность и температура. 

Из рис. 10-1 видно, что в случае прямолинейного распростране- 
ния ультракоротких волн только те волны достигают приемной стан- 
ции, которые излучаются под очень небольшими углами возвышеиия, 
почти касательно к поверхности земли. Еслн состояние тропосферы 
таково, что ультракороткие волны испытывают заметное искривле- 
ние при распространении в ней, то становится возможной связь на 
больших расстояниях (приемник 11). Углы возвышения основного 
излучения передающей антенны опять должны быть очень неболь- 
шими. Инверсионные слои тропосферы обычно находятся на неболь- 
шой высоте от поверхности земли — от нескольких сотеи метров (не- 
большие дальности радиосвязи) до нескольких тысяч метров (боль- 
шие дальности связи), и поэтому общая дальность радиосвязи в диа- 
пазоне ультракоротких волн незначительна. Как видно из рис. 10-1, 
максимальная дальность радиосвязи возможна в том случае, когда 
излучение имеет возможно меньшие углы возвышения. 

При рассмотрении коротковолновых антенн уже упоминалось, 
что отражение от поверхностн землн в непосредственной близости 
от места расположения антенны, вызванные неболыной высотой под- 
веса антениы, приводят к тому, ‘что вертикальный угол возвышения 
основного излучения антенны увеличивается. Поэтому антенну сле- 
дует подвешивать по возможности выше над поверхностью земли. 
Требование подвешивать антенну «по возможности выше» довольно 
легко выполнимо в диапазоне ультракоротких волн, так как высота 
подвеса антенны всегда измеряется в долях рабочей волны, ав УКВ 
диапазоне расстояние 10 м от поверхностн земли при А = 2 м рав- 
няется 5 А. В диапазоне коротких волн это же расстояние для диапа- 
зона 20 м (5 А) равнялось бы 100 м, что, конечно, абсолютно нереально. 

Антенны УКВ следует располагать выше окружающих ее пред- 
метов на 2—3 А, но не следует стремиться к чрезмерному увеличению 
высоты расположения антенны, так как в этом случае усложняется 
конструкция антенны, а практического выигрыша в дальности радио- 
связи почти не достигается. 

Поляризация поля ультракоротковолновых антенн. В диапазоне 
коротких волн поляризация поля антенны имеет второстепенное зна- 
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чение. Сигнал, излученный вертикально поляризоваиным нзлуча- 
телем (например, антенной «граундплэйн»), может быть без особого 
ослабления принят с помощью антенны с горизонтальной поляриза- 
цией, причем не хуже, чем антенной с вертикальной поляризациен. 
Совершенно по-другому обстоит дело в диапазоне УКВ. В диапазоне 
УКВ совершенно обязательно, чтобы поляризации передающей и 
приемной антенн были одинаковыми. Наиболее часто используются 
антенны, имеющие горизонтальную поляризацию (горизонтальные 


излучатели). Однако в случае использования УКВ радиосвязи с по- 
мощью подвижных станций наиболее часто применяются антенны 
с вертикальной поляризацией. Ниже приводится описание ультра- 
коротковолновых аитенн с горизонтальной поляризацией излучае- 
мых ими электромагнитных волн, т. е. с горизонтально расположен- 
ными элементами. Эти же антенны могут использоваться и как ан- 
тенны с вертикальной поляризацией, если их элементы ПУ 
таким образом, чтобы они заняли вертикальное положение. этом 
случае всегда нарушается в некоторой степени правильность формы 
диаграммы направленности антенны. Это обстоятельство связано 
с тем, что обычно мешающие металлические предметы, расположенные 
поблизости от антенны, также расположены вертикально, и, кроме 
того, в этом случае сказывается различное удаление отдельных элемен- 
ы от поверхности земли. 
27 расов в ие УКВ в случае, если работа ведется в ле- 
систой местности, следует избегать применения антенн с вертикальной 
поляризацией, так как в противном случае электромагнитные волиы 
испытывают сильное ослабление, обусловленное стволами деревьев. 


40-2. СИСТЕМЫ ПОЛУВОЛНОВЫХ ВИБРАТОРОВ, ОБРАЗУЮЩИЕ 
НАПРАВЛЕННУЮ АНТЕННУ 


Линейио расположенные вибраторы. Как указывалось выше, 
простой полуволновый вибратор обладает некоторой И: 
ностью: максимум его излучения перпендикулярен к оси вибратора. 
В случае, когда несколько вибраторов располагаются в ряд и воз- 
буждаются синфазно, то направление максимума излучения не изме- 
няется, но значительно уменьшается ширина основного аса 
диаграммы направленности. Поэтому такая система имеет ольший 
коэффициент усиления по сравнению с одиночным полуволновым 


вибратором (см. рис. 10-2). 


2-92-22: 
ИИИ РЕБ а =— Д 4 колинеарныт 
—— =«— = —— Простой вибратора 


4/2 бить УА ЈУ 


а) 
Д дш ` 
о ат реА №2 
ри БОЕ Ме та Ў 
6) 


Рис. 10-2. Система колинеариых сиифазно возбуждаемых вибраторов. 


а — система вибраторов с минимальным расстоянием между ннми; б —– Е 
вибраторов с расстоянием А/2 между ними; в — сравнение Е панрав си; 
ности простого полуволнового вибратора и системы, состоящей нз 4 вибраторов. 
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\ Гука. азменения Фазы 
М Диаграмма 
направленности, 
усиление 1,8 06 


Е 0) 


—— —— 


Ал 
ИГО 


6) 


Рис. 10-3. Синфазное и противофазное возбуждение вибратора. 


а — колинеарно расположенных полуволновых вибраторов (син- 
фазное возбуждение); 6б — два полуволновых элемента, возбуж- 
даемых на конце в противофазе (волновой вибратор, возбуждае- 
мый на одном из его концов); в — волновой вибратор с питанием 
на конце и синфазным возбуждением за счет включения проме- 
жуточной четвертьволновой замкнутой линии. 


Линейно расположенные вибраторы имеют следующие усиления 
по сравнению с одиночным полуволновым вибратором: два линейно 
расположенных полуволновых вибратора — 1,8 06, три — 3,4 06, 
четыре — 4,6 06, пять — 5,6 06, шесть — 6,5 06, семь — 7,3 д6 и 
восемь линейно расположенных полуволновых вибраторов — 7,9 026. 

Некоторое увеличенне коэффициента уснления может быть по- 
лучено при увеличении расстояннй между полуволновыми вибрато- 
рами до А/4 — А/2 (рис. 10-2, 6), но в этом случае труднее обеспечить 
синфазное возбужденне всех вибраторов и поэтому такая возможность 
обычно не используется. 

Коэффициент усиления увеличивается на 3 06, когда на расстоя- 
нии А 4 располагаются рефлекторы или рефлекторная решетка. При 
этом диаграмма направленности в горизонтальной плоскости преобра- 
зуется в одностороннюю днаграмму направленности. 

Простейшей системой линейно расположенных вибраторов яв- 
ляется вибратор, состоящий из двух полуволновых вибраторов, воз- 
буждаемых синфазно (рис. 10-3, а). Его коэффициент усиления ра- 
вен 1,8 06. 

Если пнтание такого волнового вибратора производится с конца, 
как у антенны «Цеппелин», то в этом случае оба полуволновых виб- 
ратора возбуждаются в противофазе (рис. 10-3, 6). При этом коэффи- 
циент усиления уменьшается до 1,2 06 и диаграмма направленности 
расщепляется. Если же в разрыв, расположенный посередине волно- 
вого вибратора, включить четвертьволновый отрезок двухпроводной 
линии, то возбуждение полуволновых диполей снова будет в фазе 
(рис. 10-3, в). 

Замкнутый отрезок двухпроводной линии поворачивает фазу 
на 180° и представляет собой параллельный резонансный контур, 
включенный между полуволновыми вибраторами. То же самое полу- 
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чается, ебли включить вместо четвертьволновоғо короткозамкнутоѓо 
отрезка полуволновый разомкнутый отрезок двухпроводной линии 
или если заменить отрезки линий зағрадительным фнльтром е боль- 
шой добротностью, как уже описывалось прн рассмотрении много- 
диапазонных антенн коротких волн. Однако наиболее часто исполь- 
зуются короткозамкнутые четвертьволновые отрезки двухпроводных 

ий (рис. 10-4). 

Е аа вибраторы могут быть расположены и 
вертикально, как показано на рис. 10-4, в. В этом случае поляриза- 
цня поля и концентрация излучаемых электромагнитных волн проис- 
ходят в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости диа- 
грамма направленности имеет форму круга. 

Горизонтальные вибраторы, расположенные в иесколько этажей. 
Если расположить горизонтальные полуволновые вибраторы, воз- 
буждаемые синфазно, друг над другом, то ширина диаграммы на- 
правленности такой системы в горизонтальной плоскости останется 
такой же, как и у одиночного полуволнового вибратора. Напротив, 
в вертикальной плоскости в этом случае электромагнитное излучение 
будет концентрироваться в узкий пучок. На рис. 10-5 изображены 
четыре полуволновых вибратора, расположенные друг над друм 
в вертикальной плоскости на расстоянии А2 друг от друга (возбуж- 
дение вибраторов синфазное) и приведена диаграмма направленности 
такой системы в вертикальной плоскости. Такое сочетание вибрато- 
ров называется многовибраторной антенной, иногда многовибратор- 
ной антенной решеткой с синфазным возбуждением. 

Излучение электромагнитных волн происходит в обе стороны 
от плоскости антенны. Усиление антенны, обусловленное концентра- 


№ 2/2 Бы № а А 


а. 


) 
Я | ми ра 


6) 


передачи. 


Рис. 10-4. Примеры сннфазного возбуждения колинеариых виб- 
раторов. 

а — три колинеарных полуволновых вибратора с а 
питанием и синфазным возбуждением (усиление 3,2 26); 6 — ег 
тыре колииеарных полуволновых вибратора с центральным пас 
нием и синфазным возбуждением (усиление 4,3 25); в — три к | 
неарных полуволновых вибратора, расположенные Е 
с питанием на конце и синфазным возбуждением (усиление 3, ). 
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Диаграмма направленности 
(бид вдоль оси вибратора.) 


Вид сбоку В направлении 
оси вибратора 


Рис. 10-5. Этажное расположение четырех синфазио воз- 
буждаемых горизонтальных полуволновых вибраторов. 


цией излучения в вертикальной плоскости, зависит в первую очередь 
от числа «этажей» и от расстояния между вибраторами. Оптимальное 
расстояние между этажами равняется 0,65—0,75 А. Однако расстоя- 
ние, равное А/2, с механической точки зрения имеет некоторые преи- 
мущества, и поэтому обычно это расстояние между вибраторами и 
выбирают. Ниже указаны коэффициенты усиления, получаемые при 
использовании антенных решеток, состоящих из горизонтальных 
синфазно возбуждаемых полуволновых вибраторов, расположенных 
в вертикальной плоскости друг над другом на расстоянии А/2. Итак, 
два параллельных синфазно возбуждаемых полуволновых вибратора 
дают усиление 4 06, три — 5,5 06, четыре — 6,8 06, пять — 7,8 06, 
шесть — 8,5 06, семь — 9,2 06, восемь — 9,7 06, девять — 10,2 06, 
а десять параллельных синфазно возбуждаемых полуволновых виб- 
раторов дают усиление 10,7 06. 

Так же как и в случае линейно расположенных вибраторов, ис- 
пользование рефлекторов дает увеличение коэффициента усиления 
на З 06. Если расстояние между вибраторами и рефлекторами рав- 
няется 0,25 А, то сопротивление излучения вибраторов в этом случае 
не меняется. Использование вместо рефлекторов рефлекторной ре- 
шетки дает увеличение коэффициента усиления, равное 7 06. 

Синфазное возбуждение параллельных вибраторов. 

Незамкнутая двухпроводная линия длиной А/2 трансформирует 
сопротивления в соотношении 1 : 1, но при этом поворачивает фазу 
прилегаемого к ней напряжения на 180°. Если соединить два парал- 
лельных полуволновых вибратора с помощью поволновой двухпро- 
водной линии, то в этом случае вибраторы будут возбуждаться в про- 
тивофазе (см. положение стрелок, показывающих направления тока 
на рне. 10-6,а). Так как требуется возбуждать вибраторы в фазе, 
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то полуволновую соединительную линию следует перекрестнть 
(рис. 10-6, 6). 

Если для связи между полуволновыми вибраторами используется 
отрезок двухпроводной линии длииой 1А (рис. 20-7), то в этом случае 
перекрещивания не требуется, так как эта линия преобразует сопро- 
тивление в соотношении 1 : 1 и, кроме того, не сдвигает фазы прило- 
женного к ней напряжения (вернее, сдвигает на 360°). ь 

В случае использования волновой линии, связывающей вибра- 
торы, расстояние между ними должно быть оптимальным, т. е. со- 
ставлять 0,65—0,75А. На практике это осуществляется нли за счет 
укладывания соединительной линии, как показано на рис. 10-8, а, 
или же выбнрается соединительная линня с коэффициентом укоро- 
чения, равным 0,65—0,75. Геометрическая длина линии связи равна 
в последнем случае 0,65—0,75 А, т. е. расстоянию между вибраторами, 
а электрическая длина линии (с учетом коэффициента укорочения) 
равна 1А. 

Питание и синфазное возбуждение зибраторов с помощью повол- 
новых перекрещенных соединительных линий в случае больших аи- 
тенных решеток применяется наиболее часто, а согласование всего 
антенного комплекса с линией передачн производится прн помощи 
соответствующей трансформирующей схемы, подключаемой к ниж- 
нему этажу антенной решетки. На рис. 10-9 в качестве примера пока- 
зана антенная решетка, состоящая из четырех полуволновых вибра- 
торов, расположенных на расстоянии ^/2, с линией питания, подклю- 
ченной к иижнему этажу. 

Так как входное сопротивление полуволнового вибратора в диа- 
пазоне УКВ в среднем можно считать равным 60 ом, то, следовательно, 
параллельное соединеиие четырех полуволновых вибраторов будет 
иметь входное сопротивление, равное 15 ом. Это входное сопротивле- 
ние может быть согласовано с линией передачи, имеющей волновое 
сопротивление 240 ом, с помощью четвертьволнового согласующего 


Г А/2 


А/2 


Линия передачи. 
или стема 
согласования 


5) 


Рис. 10-6. Возбуждение двух параллельных вибраторов. 


а — противофазное возбуждение двух параллельиых виб. 
раторов, расположенных на расстояиии ^/2 друг от друга; 
6 — сннфазное возбуждение двух параллельных вибрато- 
ров, расположенных на расстоянни А/2 друг от друга при 
помощи перекрещенной соединительной лииии. 
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| Ое, Линия передачи 
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Рис. 10-8. Синфазное возбуждение параллельных 
буждение двух парал- вибраторов при оптимальном расстоянии между 
лельиых вибраторов при ними с помощью волновых соединительных 
помощи волновой соеди- линий. 


нительной лннии. а — сокращение расстояния между вибраторами 
мехаиическим способом; б — сокращение рас- 
стояния между вибраторами за счет коэффи- 
циента укорочения соединительной линии. 


Рис. 10-7. Синфазное воз- 


шлейфа. Если в качестве линии передачи используется кабель с вол- 
новым сопротивлением 240 ом и коэффициентом укорочения 0,8, то 
размеры согласующего четвертьволнового шлейфа могут быть полу- 
чены с помощью графиков рис. 1-46. На расстоянии Х == 0,044, от 
точек питания антенны подключается незамкнутый отрезок ленточ- 
ного кабеля длиной 0,21А. Так как линня передачи и согласующая 
схема изготовляются из одного и того же кабеля, то в обоих случаях 
следует учитывать коэффициент укорочения, равный 0,8. Еслн рабо- 
чая волна имеет длину, равную 207 см, то в этом случае для приведен- 
ного выше примера размеры согласующего устройства следующие: 
длина незамкнутого отрезка кабеля 207 -0,21 = 43,47 см, а с учетом 
коэффициента укорочения, равного 0,8, геометрическая длина от- 
резка равна 43,47 -0,8 = 35 см; расстояние Х == 207 .0.04 = 8,28 и 
с учетом коэффициента укорочения геометрическая длина этого от- 
резка равна 8,28 .0,8 = 6,6 см. 

Рассмотренный способ питания антенной решетки имеет тот 
недостаток, что самый верхний вибратор возбуждается слабее, чем 
самый нижний вибратор, так как по мере распространения волны по 
линии часть энергии теряется на излучение. Вследствие сказанного 
возникает небольшой сдвиг фаз в распределениях токов и напряже- 
ний в различных вибраторах, что приводит в большинстве случаев 
к увеличению вертикального угла излучения и, кроме того, антенна 
в этом случае имеет чрезвычайно узкую полосу пропускания. 

Эти недостатки в питании антенной решетки можно устранить, 
если питать снстему внбраторов посередине, как показано на рис. 10-10. 

Как видно из этого рисунка, соединительная линия между вторым 
и третьим этажами не перекрещивается и все же возбуждение диполей 
происходит в фазе. Это происходит потому, что в данном случае полу- 
волновая линия с подсоединенной к ее середине линией питания пред- 
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ставляет собой параллельное соединение двух четвертьволновых транс- 
форматоров (ХХ—А и ХХ — В). Таким образом, четвертьволновый 
отрезок линии, включенный между точками питания антенны и точ- 
ками присоединения линии питания, представляет собой четвертьвол- 
новый трансформатор, волновое сопротивление которого определяется 
в зависимости от необходимого коэффициента трансформации сопро- 
тивления. Таким образом, антенная система делится на две равные 
группы, каждая из которых состоит из двух параллельных вибраторов, 
и каждая группа согласуется с линией питания с помощью четверть- 
волнового трансформатора. Так как входное сопротивление каждого 
вибратора равно по 60 ом, а в каждой группе имеется по два вибра- 
тора, то входное сопротивление группы равно 30 ом (в точках пита- 
ния Аи В). Это сопротивление нужно трансформировать в сопротив- 
ление, равное по величине волновому сопротивлению линии передачи. 
Так как при этом в точке питания всей антенной системы соединены 
параллельно два четвертьволновых трансформатора, то при вычис- 
лении необходимого волнового сопротивления четвертьволнового 
трансформатора следует подставлять в формулу удвоенное волновое 
сопротивление линии передачи. Так, например, если в качестве линии 
передачи используется ленточный кабель УКВ с волновым сопротив- 
лением 240 ом, то в формулу для вы- 
числения необходимого волнового со- 
противления четвертьволнового транс- 
форматора следует подставлять зна- 
чение 480 ом: 


д Я-А, 


- Волновое сопротиВпенце 
линии А-В равно 1200м , 
при волновом сопротивле- 
нии линии передачи 2400м 


И 
Хх 


Линия 
передачи 


Линия передачи 2400м 
произвольной длины 


Длина гогласующего 
штыря 207 м 


Рнс. 10-10. Вибраториая решетка с 
центральным питанием, состоящая 
из четырех параллельных полувол- 
новых вибраторов. 
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Рис. 10-9, Питание четырех 
синфазио возбуждаемых па- 
раллельных полуволновых 
вибраторов. 


[БЫ = где 7.р — волновое сопротивление четверть- 
волнового трансформатора; 
2 — входное сопротивление группы 
вибраторов; 


2 — волновое сопротивление лиини 
передачи. Следовательно для при- 
веденного выше примера: 

Гр = И 30. 480 = И 14400 = 120 ом. 
По графикам рис. 1-24 выбираются размеры 
четвертьволновой линии с волновым сопро- 
тивлением, равиым 120 ом. 

В случае, если в точках ХХ антенна 
подключена к настроенной линии, то волно- 
н од 980 сопротивление отрезков линий ХХ — А 
сееласованием А ХХ — В не имеет значения и эти линии 
с помощью могут быть изготовлены исходя из чисто 
механических соображений. 

В случае, если число этажей нечетное 
(3,5 и т. д. параллельных вибраторов), цент- 
н 1 центральное ральное питание антенной решетки осущест- 
ле параллельных вибрато ВЛяется еще проще, как показано на рис.10-11. 
ров. Низкое входное сопротивление антенны 

согласуется с волновым сопротивлением 
линии передачи любой длины с помощью соответствующей трансфор- 
мирующей схемы (в схеме на рис. 10-11 входное сопротивленне равио 
60:3 = 20 ом). Так как возбуждаемый вибратор разорван посереди- 
не, то в этом случае нельзя использовать полностью металлическую 
конструкцню антенны. Поэтому такую антенную систему обычно 
крепят на деревянной несущей конструкции на изоляторах, распо- 
ложенных по возможности ближе к точке питания (минимум напря- 
жения). Длина вибраторов с достаточной точностью может быть рас- 
считана по формуле Я 


= Ме" 


Точное значение геометрической длины вибратора получается, когда 
учитывается коэффициент укорочения диполя в зависимости от соот- 
ношения длины волны и диаметра про- 
водника вибратора (см. график на рис- 
1-7). Следует отметить, что в общую дли- 
ну вибратора входит и длина разрыва 
между его половинамн. В днапазоне 
УКВ этот разрыв имеет ширииу, равную 
1—2 см. 

На рис. 10-12 изображен возможный 
вариант конструкции, использующей НО 
только металлические элемеиты. В этой передачи 
конструкции полуволновые элементы не 
разрываются посередине, а крепятся с 
помощью Т-образных схем, которые по- 
зволяют подобрать входное сопротивле- 
ние вибратора равным величиие, удоб- Рис. 16-12. Питание парал- 


лельных вибраторов в случае 


ной для дальнейшего согласования. В Е ков" Конете 
этом случае полуволновый вибратор мо- рукции антенны. 
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жет крепиться посередине к металлической несущей конструкции 
(мииимум напряжения). 

Такой способ креплеиия антеины обызио применяется в завод- 
ских аитеннах, так как для радиолюбителя довольно трудио опре 
делить необходимые размеры Т-образного согласующего устройства, 
которые обычно определяются в ходе длительного эмпирического 
подбора. 

На практике почти всегда используют сужение диаграммы иа- 
правленности в вертикальной плоскости за счет расположения полу- 
волновых вибраторов друг над другом и сужение в горизонтальной 
плоскости за счет линейного расположения полуволновых вибраторов. 
Такие аитениы называются миоговибраторными антеннами. 


10-3. МНОГОВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ 


Самая простая многовибраторная антенна состоит из двух полу- 
волновых вибраторов, расположенных по одной линии, и двух полу- 
волновых вибраторов, расположенных над ними на расстоянии А/2 
(см. рис. 10-13). 

Эта антенна представляет собой не что иное, как Н-образную 
антенну, описанную в разделе «Коротковолновые антенны». Два 
параллельных диполя, расположенных друг над другом на расстоя- 
нии 4/2, дают коэффициент усилення, равный 4 06. Кроме того, сле- 
дует учитывать, что в каждом «этаже» имеется по два линейно рас- 
положенных полуволновых вибратора, возбуждаемых синфазно, и 
вследствие этого происходнт дополнительное увеличение коэффициеита 
усиленяя на 1,8 06. Общий коэффициент усиления антенны равен 
4 - 1,8 = 5,8 06 (см. табл. 10-1). 


Таблица 10-1 


Определенне коэффнциента усиления многовибраторной 


антенны 

Число парал- Чнсло колинеариых полуволновых вибраторов в одной плоскостн 
лельных виб- 
раторов 

(этажей) 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 

1 1,0! 18| 34| 4,61 5,6| 65| 73| 79| 8,31 86 

2 401 58| 74| 86| 9,6! 10,5| 11,3 11,9| 12,31 12,6 

З 551 13| 8,91 10,1| 11,1| 12,0| 12,8 | 13,4| 13,8 (14/1 

4 6,8] 86| 10,2 11,4| 1241 13,3| 1411 147 | 15/1 | 15,4 

5 18| 9,61 11,2| 12,4 | 13,4| 14,3| 15,1| 15,7| 16,1 | 16,4 

6 8,5 | 10,3 | 11,9| 131 | 14,1 | 15,0| 15,8| 16,4| 16,8 | 171 

7 9,2| 11,0] 12,6 | 13,8 | 14,8 | 15,7| 16,5| 171 | 174| 177 

8 9,7 | 11,5 | 13, | 14,3| 15,3 | 16,2| 170| 17,6] 18,0 | 18,3 

9 10,2 | 1201 13,6 | 14,8 | 15,8 | 16,7| 1751 181 | 18,5 | 18,8 

10 10,7 | 12,5 | 14 | 15,3 | 16,3} 17,2| 18,0| 18,6| 19,0 | 19,3 

И И.Е! 1291 14,5| 157 | 167| 116| 18,41 19,01 19,4 | 19/7 

12 11,5 | 13,3 | 1491 16,1| 1711 18,01 18,81 19,4 | 19,8 | 20:1 
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1А Два полуволновых вибратора, 
расположенных линейно, образуют 
волновый вибратор, электрические 
параметры которого отличаются от 
2/2 параметров полуволнового вибратора. 
Волновый вибратор питается в точке 
максимума напряження и, следова- 
тельно, его входное сопротивление 
имеет большое значение и зависит от 
отношения А/4 (см. рис. 1-18). Коэф- 
фициент укорочения такого вибратора 
также зависит от А/4 и может быть 
найден по рис. 1-18. Кроме того, вход- 
ное сопротивление волнового вибра- 
тора зависит от ширины разрыва 
между его половинамн и от взаим- 
иого расстояния между этажами ан- 
тенны. Поэтому значение входного сопротивления волнового вибра- 
тора, полученное расчетным методом, только приблизительно соот- 
ветствует действительному значенню входного сопротивления. Боль- 
шое входное сопротивление волнового вибратора упрощает задачу 
согласования многовибраторной антенны с линией передачи, так как 
параллельное соединение волновых вибраторов дает значение общего 
входного сопротивления антенны, позволяющее непосредственное 
подключение линии передачи к антенне. К недостаткам конструк- 
ции многовибраторной антенны следует отнести требование хорошей 
изоляции волновых вибраторов вблизи точки питания (максимум 
напряжения). Поэтому следует избегать крепления вибраторов 
вблизи точки питания к несущей конструкции, так как даже хорошие 
изоляторы при сырой погоде дают значительные потери. Мннимумы 
напряжения в волновом вибраторе находятся приблизительно на 
расстоянии А/4 от его концов, и поэтому желательно крепить вибра- 
тор к несущей конструкции именно в этих точках. Однако распреде- 
ление напряжения по длине волнового вибратора значительно более 
неравномерное по сравнению с распределением напряжения по длине 
полуволнового вибратора, и поэтому даже в точках, где теоретически 
должны быть узлы напряжения, имеется все же некоторое напряже- 
ние. Поэтому не рекомендуется применять полностью металлическую 
конструкцию антенны, и в точках крепления следует нспользовать 
изоляторы (вполне подходящими изоляторами могут служить изо- 
ляторы из пропитанной древесины). 

Коэффициент усиления миоговибраторных аитеин. Усиление 
сложной антенны складывается из усилений, даваемых линейно 
расположенными вибраторами, и усиления, получаемого за счет 
расположения вибраторов друг над другом в виде «этажей». Теорети- 
чески рассчитанный таким образом коэффициент усиления любой 
многовибраторной антенны может быть определен с помощью 
табл. 10-1. Приведенные значения коэффнциентов усиления отно- 
сятся к расстоянию между этажами, равному А/2, при очень неболь- 
шом расстоянии между вибраторами, расположенными в одном ряду 
(ширина разрывов соответствует приблизительно диаметру проводов 
вибраторов). Коэффициент усиления приведен в децибелах по отно- 
шению к коэффициенту усиления, даваемого одиночным полуволно- 
вым вибратором. Необходимо только знать число «этажей» и число 
полуволновых вибраторов, расположенных линейно в ряд. 


Максимум 


Минимум 
напряжения 


} напряжения 


Линия 
передачи 


Рис. 10-13. Четырехэлемеитиая 
антениа. 
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Например, 5 волновых вибраторов на расстоянии А/2 друг от 
друга образуют многовнбраторную антенну, состоящую из Б «эта- 
жей» (вертикальный ряд) по два-полуволновых вибратора в каждом 
(горнзонтальный ряд), и на пересечении этой строки и колонки полу- 
чаем нскомый коэффициент усиления многовибраторной антенны — 
9,6 06. 

Многовибраторные антенны излучают в оба направления, перпен- 
дикулярных к плоскости антенны. Располагая на некотором рас- 
стоянии от вибраторов рефлекторы, днаграмма направленности 
может быть сделана односторонней, и при этом коэффициент усиле- 
ния увеличнвается в среднем на 3 06. 

Питание многовибраториых антеин. Сведения, приведенные 
выше относнтельно пнтания расположенных друг над другом гори- 
зонтальных полуволновых вибраторов, относятся также и к питанию 
многовибраторных антенн. При этом следует, однако, учитывать, 
что входное сопротивление волновых вибраторов высокоомно и, 
такнм образом, в этом случае соотношения сопротивлений меняются 
на обратные. 

Разъясним эти положения на примере. На рис. 10-14 показана 
многовнбраторная антенна, состоящая из 4 этажей по 2 полуволновых 
вибратора в каждом этаже, возбуждаемых сннфазно. Диаметр про- 
водников, из которых изготовлены элементы антенны, равен 20 мм, 
рабочая длнна волны — 207 см. Отсюда отношение (длина волны/диа- 
метр проводника) равно 2 070 : 20 == 100. По рис. 1-18 в этом случае 
входное сопротивление каждого вибратора равно приблизительно 
900 ом и коэффициент укорочення равен приблизительно 0,87. При 
этом имеем геометрическую длнну волнового вибратора 207 . 0,87 = 
== 180 см. 

Так как каждый вибратор имеет входное сопротивление около 
900 ом, а всего их 4 и соединены они 
параллельно, то в точке Х. входное со- 
противленне всей антенны равно 225 ом, 
так же как ив точках Хз, Х,, Ху. Таким 
образом, во всех этих точках можно не- 
посредственно подключить ленточный 
кабель УКВ с волновым сопротивленнем 
940 ом и прн этом коэффнциент стоячей 
волны не будет чрезвычайно большим. 
Если же в качестве лннии передачи ис- 
пользуется коакснальный кабель с вол- 
новым сопротивленнем 60 ом, то в этом 
случае следует применить полуволновую 
петлю, изображенную на рис. 1-57, ко- 
торая, трансформируя сопротивленне в 
отношенни 1:4, одновременно осущест- 
вляя снмметрнрованне коакснального 
кабеля. Если же в точке питания антен- 
ны входное сопротнвление имеет значе- 
ние, не позволяющее непосредственного 
подключения линни пнтання, то в этом 
случае следует использовать соответст- 
вующие согласующие схемы. При этом 
особенно желательно, чтобы все вибрато- ОАР С 
ры возбуждались по возможности СИН- даитенна с питаинем через 
фазно, так как в противном случае, как нижний вибратор. 
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уже упомииалось выше, диаграмма иа- 
правлениости аитенны начинает «косить» 
вверх, что уменьшает полосу пропу- 
скания антенны. На рис. 10-15 изобра- 
жена миоговибраторная антенна с цент- 
ральным питанием, которая свободна от 
указанных недостатков. 

Центральное питание обеспечивает 
более «чистую» диаграмму направлен- 
ности при одновременном увеличенин 
полосы пропускания антенны. Непере- 
крещенная соединительная линия меж- 
ду вторым и третьим этажами представ- 
ляет собой параллельное соединение 
Ат201см двух четвертьволновых трансформато- 
о ров. Расчет размеров соединнтельной 
Кедр линии между точками А и В прово- 

дится аналогично, как и для аитенны, 
изображенной на рис. 10-10, `а именно: 


Рис. 10-15. Многовнбратор- 


ная антенна с центральиым Я = У 1. .27 
питаннем, тр А , 


где 21р — волновое сопротивление четвертьволновых трансформато- 
ров; 
2 — входное сопротивление антенны: 


2 — волновое сопротивление линии питания. 

Входное сопротивление в точках А и В равняется 450 ом (2 вол- 
новых вибратора с входным сопротивлением 900 ом, соединенных 
параллельно). Если система должна быть согласована с линией пере- 
дачи, имеющей волновое сопротивление 240 ом, то 


2) =У450- 480 = 465 ол. 


Выполнение такого четвертьволнового трансформатора затрудни- 
тельно, так как для получения такого волнового сопротивлення рас- 
стояние между трубками трансформатора должно быть слишком 
большим и поэтому разрывы между половинами вибраторов следовало 
бы значительно увеличить, что недопустимо. Поэтому соединитель- 
ную линию между точками А и В изготовляют исходя из чисто меха- 
нических соображений, а получаемое в результате входное сопро- 
тивление многовибраторной антенны согласуют с линией питания 
с помощью четвертьволнового согласующего шлейфа. Например, 
если линия А—В изготовляется из трубок диаметром 20 мм с рас- 
стоянием между центрами трубок, равным 40 мм, то по графику 
рис. 1-24 волновое сопротивление такой линии равно 160 ом: 


160 = У 450Х; 
Х = 51. 
Таким образом, четвертьволновый трансформатор траисформи- 
рует входное сопротивление группы вибраторов в сопротивление 


57 ом в точках ХХ. Так как антенна состоит из двух групп вибрато- 
ров, соединенных параллельно, то, таким образом, в точках ХХ общее 
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входное сопротивление антеииы 28 ом. Это сопротивление может быть 
согласовано с любой линией передачи с помощью незамкиутого 
четвертьволнового согласующего шлейфа. 

Очень практичным О питания является схема питания, 

ая на рис. 10-16. 

р о отказываются от применения четверте. 
волновых трансформаторов; вместо них между точками ХХ—А и 
ХХ—В включаются полуволновые отрезки линий, которые трансфор- 
мируют сопротивлеиие в отношении 1:1. Входное сопротивление 
в точках А и В равно 450 ом; как и в предыдущем случае, два сопро- 
тивления по 450 ом в точках ХХ соединены параллельно и, следова- 
тельно, общее сопротивление в этих точках 225 ом. Следовательно, 
к точкам ХХ можно присоединить кабель с волновым сопротивле- 
нием 240 ом; коэффициент стоячей волны при этом редко будет пре- 
восходить 1,5. Из расположения стрелок, указывающих направление 
токов, видио, что в данном случае нет необходимости в перекрещи- 
ваиии соединительных линий. Волновое сопротивление соединитель- 
иых лииий также не имеет принципиального значения, так как они 
представляют собой настроенные линии связи. Соединительные линии 
могут быть изготовлены из двухпроводных линий с воздущиой изоля- 
цией или из ленточного кабеля УКВ. Следует только обращать вни- 
мание на то, чтобы их электрическая длина была А/2, т. е. следует 
принимать во внимание коэффициент укорочения (коэффициент 
укорочения для двухпроводной линии с воздушной изоляцией равен 
0,975, для ленточиого кабеля УКВ с волновым сопротивлением 
240 ом — 0,80). 

Если в точках ХХ сопротив- 
ление не позволяет непосредствен- 
но подключить линию передачи, 
то в этом случае согласование 
может быть проведено с помощью 
четвертьволнового согласующего 
трансформатора или с помощью 
четвертьволнового согласующего 
шлейфа. Наиболее оптимальной 
схемой питания является схема, 
изображенная на рис. 10-17, так 
как в этом случае все вибраторы 
возбуждаются синфазно и полно- 
стью симметричио. Диаграмма на- 
правленности в этом случае осо- 
бенно правильная, и, кроме того, 
достигается широкая полоса про- 
пускания антенны. Большая по. 
лоса пропускания антенны одно- 
временно означает, что ее размеры 
иекритичны. 

Такой вид питания позволяет 
также увеличить расстояние меж- 
ду этажами до 0,7 А, что приво- 
дит к дополнительному увеличе- А =207м ; а =2см; 
нию коэффициента усиления. Раз- А/4 100; = 0,87 
А Ни Рис. 10-16. Многовибраторная ан. 


приведенные на рис. 10-16, спра- теина с лннией передачн, имеющей 
ведливы и в этом случае. Благо шнрокую полосу пропускання. 


1А 0,87 
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Рис. 10-17. Полностью симметричная многовнбраторная 
антенна с широкополосной линией передачн. 


даря параллельному соединению линий в точках Су, С, и ХХ общее 
входное сопротивление в точках ХХ — 295 ом. 

В случае, если многовибраторная антенна имеет нечетное число 
«этажей» (3; 5 ит. д.), то используется схема пнтания, нзображенная 
на рис. 10-18. і 

В случае, если в точке питания сопротивление нмеет неудобное 
значение с точки зрення непосредственного подключення линии пере- 
дачи, то согласование осуществляется с помощью четвертьволнового 
трансформатора или с помощью четвертьволнового согласующего 
шлейфа. В данной схеме пнтания возбужденне всех вибраторов про- 
исходит несннфазно, и поэтому, особенно у антенны, имеющей 5 «эта- 
жей», происходит нскажение диаграммы направленностн. 

Большие многовибраторные антенны следует разделять на не- 
большие группы, как показано на рис. 10-19, причем в схеме питания 
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рис. 10-19 должны соблюдаться следующие условия: отдельные 
группы должны быть совершенно идентичными в механическом н 
электрическом отношеннях, и, таким образом, в точках А, В, Сир 
входные сопротивления должны быть одинаковыми; линии связи 
А — ХХ, В — ХХ, С — ХХ ир — ХХ должны иметь длину, крат- 
ную А/2 (учитывать коэффициент укорочения!) и быть одинаковыми; 
так как указанные линни связи не перекрещиваются, то следует 
следнть за тем, чтобы в точках ХХ (как показано на рис. 10-19) между 
собой связывались только одинаковые половины вибраторов. 

При изображенном соединении групп сопротивление в точках хх 
составляет 1/; входного сопротивления отдельной группы. В случае, 
если входное сопротивление в точках А, В, Си Р, например, 240 ом, 
то в точках питания ХХ сопротивление уже 60 ом. При этом вся 
система может питаться по коаксиальному кабелю, подключенному 
к точкам питания совместно с симметрирующим устройством. Разу- 
меется, в случае необходимости к точкам ХХ может быть подклю- 
чена соответствующая согласующая схема для согласования много- 
внбраторной антенны с линией передачи. 

Лннии связн Д— ХХ, В — ХХ, С —– ХХ и р — ХХ имеют 
электрическую длину, кратную А/2 (2^/2,31/2 и т. д.; длина, равная 
^/2, не нспользуется, так как она слишком мала). Линии связи пред- 
ставляют собой настроенные линии, поэтому их волновое сопротивле- 
ние не играет существенной роли. 


Линия 
\ передачи 


Линия 
\ передачи 


Рис. 10-18. Питание многовибра- 
ториых антенн при нечетном чнс- 
ле параллельных внбраторов. 


а — 3 этажа, сопротнвленне. в 
точках ХХ — !/, входного с6- 
протнвления волнового внбрато- 
ра; б — 5 этажей, сопротивление 
в точках ХХ — 1/5 входного со- 
противлеиия волнового внбра- 5) 
тора. 
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Рис. 10-19. Симметричная схема питания сложной многовнбраторной 
антениы с иастроеинымн соединительными линнями; сопротивлеине 


в точках ХХ — */. входного сопротнвлення от, В 
аа съв ход р дельной группы в точ 


При соблюдении указанных выше правил таким же образом 
можио осуществлять питание значительно больших по своим разме- 
рам и числу элементов многовибраторных антенн. Одиако можно 
предложить и другой вариант питания многовибраторной антенны 
по согласоваиным линиям передачи, как показано на рис. 10-20. 

Расположение отдельных групп вибраторов такое же, как и 
в схеме на рис. 10-19. Согласованные соединительные линии 71, 


Рне. 10-20. Схема питания сложной многовибратор- 
ной антенны с согласоваинымн лнннями передачи; 
волновое сопротнвление точно равно входиому сопро- 
тивленню в точке А (А = В == С == р); длнна сое- 
дннительных лнний 42,, 2», 2з 2а произвольная, но 
должна быть равиой для всех лнний (2; == Я» == Га== 
= 24); сопротивление в точке питання ХХ == !/, 2,. 
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7., 25 и 2, могут иметь любую длину, однако длина всех лииий 
должна быть одинаковой. Кроме того, должны выполняться следую- 
щие требования: отдельные группы вибраторов должиы быть совер- 
шенно одинаковыми по механическим и электрическим параметрам, 
и, следовательно, в точках подключения к ним соединительных линий 
А, В, Сир входные сопротивления групп должны быть равными; 
волновое сопротивление линий связи 21, 2, 25 и 7. должно в точ- 
ности соответствовать входным сопротивлениям в точках А, В, Сир 
или должно быть согласовано с ними с помощью соответствующих 
согласующих устройств; соединительные линии не перекрещиваются, 
и поэтому следует обратить особое внимание на то, чтобы в точках ХХ 
(как показано на рис. 10-20) соединялись между собой только одно- 
имениые половины вибраторов. 

Так как в точках ХХ параллельно соединяются четыре одинаковые 
симметричные линин, то входное сопротивление всей системы в этих 
точках составляет 1/, волнового сопротивления используемых соеди- 
иительных линий. 

Если, например, отдельные группы в точках А, В, Сир имеют 
входные сопротивления каждое по 240 ом и к ним подсоединены линии 
7, 22. 2з и 24 любой длины с волновым сопротивлением 240 ом, то 
в точках ХХ общее входное сопротивление системы будет 60 ом. 
Такое входное сопротивление допускает непосредственное подключе- 
ние к многовибраторной антенне 60-омного коаксиального кабеля 
с симметрирующим устройством. Входное сопротивление антенной 
системы можно также трансформировать к любой величине с по- 
мощью четвертьволнового трансформатора. Например, если для 
питания антенны также используется линия с волновым сопротивле- 
нием 940 ом, то для того, чтобы согласовать входное сопротивление 
аитенны, равное 60 ом, с такой линией необходимо между точками ХХ 
и линией питания включить четвертьволновый трансформатор с вол- 
новым сопротивлением 


2,5 = И60:240 = 120 ом. 


На практике для этого обычно используют экранироваиную, 
симметричную двухпроводную линию с волновым сопротивлением 
7 = 1920 ом. Учитывая величину коэффициента укорочения, геоме- 
трическая длина согласующего трансформатора должна быть А/4 - 0,65. 

Используя комбинации описаниых выше методов питания много- 
вибраторных аитенн с использованием настроенных соединительных 
линий, согласованиых соединительных линий и четвертьволновых 
трансформаторов, можно осуществлять синфазиое и симметричное 
питание больших многовибраторных антенн. 


40-4. МНОГОВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ С РЕФЛЕКТОРАМИ 


При использовании рефлекторов многовибраторная аитенна 
имеет одностороннюю диаграмму направленности, и коэффициент 
усиления антенны при этом увеличивается в среднем на З 06. Одио- 
временно при использовании рефлекторов больше или меньше умень- 
шается входное сопротивление всей антенной системы. Обычно рас- 
стояние до рефлекторов составляет от 0,1 до 0,25А. Если расстояние 
до рефлектора равно 0,25%, то входиое сопротивление уменьшается 
незначительно (около 20%), а при расстоянии 0,1А уменьшение сопро- 
тивления составляег уже приблизительно 75% входного сопротивле- 
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ния антенны без рефлекторов. Максимум коэффициента уснления 
антенны наступает при удалении рефлекторов на расстояние 0,15% 
от излучателей, и в пределах от 0,1 ‘до 0,25А усиленне изменяется 
только на 0,8 06. Как уже упоминалось выше, входное сопротивление 
волнового вибратора не может быть точно рассчнтано заранее, сюда 
же можно отнести непредвиденные изменення входного сопротивления 
системы, вызванные влиянием рефлекторов. 

Изменяя расстояние от вибраторов до рефлекторов, можно 
в незначительных пределах корректнровать входное сопротнвленне 
антенны. Если сопротивление слишком ннзкое, то следует увелн- 
чить расстояние между вибраторами и рефлекторами, в противном 
случае следует, наоборот, уменьшить это расстоянне. В прнведенных 
ннже примерах конструкцнй многовибраторных антенн такая воз- 
можность регулировки входного сопротивлення не нспользуется, 
так как значительно проще согласовывать входное сопротивление 
с волновым сопротивлением линии передачи с помощью согласующего 
устройства. 

Геометрическая длина рефлекторов, выполненных в внде вибра- 
торов, может быть с достаточной точностью рассчитана по формуле 


152 000 
мм] == Ма] е 


Обычно рефлектор и вибратор изготовляются из одного и того же 
материала, имеющего одинаковый диаметр. 


10-5. МНОГОВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ С РЕФЛЕКТОРНЫМИ 
РЕШЕТКАМИ 


Рефлекторные решеткн обычно используются в диапазоне деци- 
метровых волн, так как в ‘диапазоне ультракороткнх волн нх кон- 
струирование затруднительно. Рефлекторная решетка располагается 
позади излучающих элементов и должна по крайней мере на 2/2 по 
своим линейным размерам превосходить размеры вибраторов. В про- 
тивоположность рефлекторам, выполненным в виде внбраторов, реф- 
лекторная решетка имеет размеры, не зависящие от длины рабочей 
волны, и поэтому перед одной и той же решеткой может быть распо- 
ложено несколько систем излучателей с разными рабочнми длинами 
волн. Так как конструкция рефлекторной решетки из полос жести 
имеет большое ветровое сопротивленне, то обычно ее нзготовляют из 
металлической сетки. В этом случае следует только следнть, чтобы 
размер ячеек сетки был не больше, чем А/200. 

При расстоянни между рефлекторной решеткой и вибраторами, 
равном 0,65А, достигается максимум усиления антенны, но при этом 
несколько ухудшается обратное ослабление, так как прн таком 
расстоянии часть энергии все же «обтекает» рефлекторную решетку 
и излучается в обратном направлении. Поэтому обычно для упроще- 
ния механической конструкции и увеличения обратного ослабления 
расстояние между рефлекторной решеткой и вибраторами делается 
равным 0,1—0,25А. Прн расстоянии 0,20% входное сопротнвленне 
антенны обычно изменяется незначительно, а при уменьшении быстро 
уменьшается. 

На рис. 10-21 изображена восьмиэлементная многовибраторная 
антенна с рефлекторной решеткой (ОЕ6МН). 
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Если при использовании на- + 
строенного рефлектора в виде виб- 
раторов увеличение коэффициента 
усиления антенны равно прибли- 
зительно 3 06, то при использова- 
нии рефлекторной решетки необ- 
ходимых размеров увеличение ко- 
эффициента усиления антенны рав- 
но 7 06. Еще большее усиление 
получается при использовании уг- 
ловых рефлекторных решеток, па- 
раболических отражателей н им 
подобных рефлекторов. 


10-6. ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
МНОГОВИБРАТОРНЫХ 


АНТЕНН 


Четырехэлементная двухэтаж- 
ная аитеина. Рассматриваемая ан- 
тенна собственно не представляет 
собой многовибраторной антенны, 
а является всего лишь двумя виб- 
раторами с рефлекторами, ‚распо- 
ложенными друг над другом, на 
расстоянии А/2. Антенна концент- 
рирует излучение в вертикальной 
н горизонтальной плоскостях и 
имеет значительное ослабление в 


Рис. 10-21. Восьмнэлементная много- 
обратном направлении. Теорети- внбраторная антенна с рефлекторной 


ческий коэффициент усиления ра- решеткой (276 МН). 
вен приблизительно 9 06. Однако 
в практической работе с такой антенной в диапазоне 2 м измерен- 
ное усиление антенны равнялось 10 06. 
Эскиз конструкции такой антенны с необходимыми размерами при- 


веден на рис. 10-22. 

158 000 ) Я 
У [Мг } › 
стояние между рефлекторами и вибраторами 0,15А для достиже- 
ния наибольшего коэффициента усиления. Вследствие этого входное 
сопротивление каждого «этажа» приблизительно 25 ом. Исходя из 
удобства конструкции, возбуждаемые элементы не разрываются 
посередине, а крепятся к металлической несущей конструкции (так 
же, как и рефлекторы). Т-образные цепи подбираются с таким расче- 
том, чтобы их входное сопротивление было 200 ом. Соединительная 
лнния, изготовленная из двух параллельных металлических трубок, 
представляет собой два четвертьволновых трансформатора, которые 
параллельно соединяются в точках ХХ. Для предыдущего примера 
их размеры выбнраются такими, чтобы трансформировать сопротив- 
ление 200 ом в сопротивление 480 ом (удвоенное сопротивление в точ- 
ках ХХ), и волновое сопротивление четвертьволнового трансформа- 
тора вычисляется по известной формуле; 


7зр = У 200-480 = 310 ом. 


Рефлекторы несколько длиннее, чем расчетные ( 
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В эталонной аитенне трансформаторы были изготовлены из 
легких металлических трубок диаметром 12 мм и расстояние между 
центрами трубок равнялось 80 мм. Если для конструкции исполь- 
зуются металлические трубки, имеющие размеры, отличные от при- 
веденных выше, то в этом случае расстояние между центрами трубок, 
необходимое для обеспечения волнового сопротивления 310 ом, 
определяется по графику на рис. 1-24. Так как сопротивление в точ- 
ках ХХ 240 ом, то антенна может непосредственно питаться по лен- 
точиому кабелю УКВ. В качестве линии передачи может быть при- 
менеи и коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 60 ом, 
если ои подсоединяется к точкам ХХ через А/2 петлю, которая одно- 
временно трансформирует сопротивление и симметрирует коаксиаль- 
ный кабель (см. рис. 1-57). Изображение этой простой, но очень 
эффективной антенны в горизонтальном и вертикальном положении, 
а также ее диаграммы направленности в вертикальной и горизон- 
тальиой плоскостях приведены на рис. 10-23. 

Двенадцатиэлементиая многовибраториая антениа. Такая ан- 
теина состоит из трех волновых вибраторов с рефлекторами, распо- 
ложенными на расстоянии 2/2 друг над другом. При оптимальном 
расстоянии между рефлекторами и вибраторами 0,15А коэффициент 
усиления антеины — 11 06. Концентрация излучения в основном 
происходит в вертикальной плоскости при относительно узком основ- 
иом лепестке диаграммы направленности в горизонтальной плоскости. 
Эта антенна особенно широко распространена, так как ее входное 
сопротивление 240 ом, что позволяет питать ее непосредственно по 
ленточному кабелю с таким же волновым сопротивлением. На 
рис. 10-24 приведеи эскиз аитенны с необходимыми размерами для 
диапазона 2 м (в скобках указаны размеры для диапазона 70 си). 

Такая многовибраторная антенна при центральном питании 
имеет полосу пропускания 15 Мец, что превосходит полосу любитель- 
ского диапазона (2 Мгц) во много раз. Соединительные линии между 


1090 
? Рефлектор 


975 2 
Вибратор 


й-=80мм при дипметре трубок 
12мм 


Х— точки крепления антенны (могут 
быть заземлєны ) 


Рис. 10-22, Четырехэлементная антенна для диапазона 2 м. 
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Рис. 10-23. Четырехэлементные антенны, 


а — горизонтально полярнзованная четырехэлементная аитенна; б — вер- 
тикально поляризованная четырехэлементная антенна; е — днаграмма 
направленностн горнзонтально поляризованной антенны в горнзонталь- 
ной плоскостн; г — диаграмма направленности горнзонтально поляризо. 
ванной антенны в вертикальной плоскости. 


этажами, представляющие собой настроенные линии с электрической 
длиной, равной А/2, перекрещиваются, поэтому волновое сопротивле- 
ние этих линий может выбираться в широких пределах, но диаметр 
проводников этих линий не должен быть слишком малым, так как 
в линиях имеются стоячие волны. Приведенные диаметры элементов 
антенны желательно сохранить без изменений, так как входное сопро- 
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2050 тивление и длина элементов в НЕ 
690) Ба большой мере зависят от отно- <> 595 
1020 10 1020 . шения А/4. Обычно в случае, Ее 
(34) | Г 640) когда КСВ равняется прибли- ен 
=———— 3 зительно 1,5, дополнительной Е Е аа 
Вибратор еФлектор ом регулировкой расстояния между Па 8 5, Е 28 
У рефлекторами и вибраторами Е 8 Е 255 
или просто подключением соот- 8 Е | ае 
ветствующего петлертееолордо в 258 А ал 1% ЕН | 
лае | аа ЕВЕ 88 
> з кати 
товляются из алюминиевых з 8 0 ББ. Е 
прутьев или из легких метал- < Е 
лических трубок. При этом ли- «8 ЕТ: 
нии связи также рекомендуется бхад 
Р — изготовлять из алюминиевых ЕЕ 
ефлектор сф а 
проводников диаметром 3—6 мм, с2а 
абратр не как применение медных & ЯЯБ 
роводов привело бы к увели- 
ИК 7 чению коррозии в точках кон- 
тактов между соединительными 
" ? р линиями и элементами антенны. < Е 
Ийогда и элементы и соедини- Е = 
Ре 10-24. Двенадцатиэлементная м тельные линии изготовляются & 5 
внбраториая антенна дзя днапазона 2и из меди. Во всех случаях реф А : 
меитов 10 мм (3,5 мм); сопротивленне лекторы изготовляются из алю- о Е Е 
в точках пнтання ХХ = 240 ом; усн миниевых трубок. 55 э 
ление антенны >> 10,3 06. Для рассматриваемой ан- 5 5 і 
тенны в качестве несущей кон- Е 9 
струкции очень часто используют деревянные каркасы из хорошо вы- & 
держанной древесины, пропитанной льняной олифой (см. рнс. 10-25). Е 


Шестиадцатиэлементная многовибраторная аитенна. Если к трем 
этажам двенадцатиэлементной антенны добавить еще один этаж, то 
мы получим шестнадцатиэлементную антенну (рис. 10-26). Такая 
антенна при неизменной ширине днаграммы направленности в гори- 
зонтальной плоскости имеет еще более узкую диаграмму направлен- 
ности в вертикальной плоскости с вертикальным углом возвышения 
порядка 4°. 

Линия связи между вторым и третьим этажами А — В не пере- 
крещнвается и образует уже известное нам параллельное соедннение 
двух четвертьволновых трансформаторов. Размеры этой линии крн- 
тичны, так как в точках ХХ она осуществляет согласование системы 
излучателей и линии передачи. Если сопротивление в точках хх 
составляет, как обычно, 240 ом, то линия связи А — В должна быть 
изготовлена из проводников или трубок с отношением диаметра про- 
водника к расстоянию между проводниками, равном 1:18 (при диа- 
метре проводника 3 мм расстояние между проводниками будет 54 мм). 


Рефлектор 


10-25. Несущая коиструкция для двеиадцатиэлементной многовибраторной 


а — механически прочная конструкция для днапазона 2 м; 


конструкция для днапазона 70 см, 


В случае, если питание антенны осуществляется с помощью коаксиаль- РЕ еу 

ного кабеля, то это отношение должио равняться 1 : З. Например, ЗЕ_ 

если линия связи, как и сами элементы, изготовлена из 10-мм про- сёз 

водника, то расстояние между центрами проводников соединитель- 5585 

яой линин должно быть 3 мм. Для симметрирования коаксиального ЗЫ - я 
кабеля к точкам ХХ подключают симметрирующие устройства (см. 5 Е 
рис. 1-52—1-56). Кабель н симметрирующая цепь должны быть по 5 ЗЕ 
возможности расположены перпендикулярно к плоскости антенны, ё а 
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таким образом, чтобы как можно 
ху меньше влиять на линию связи 
Ани А В. Теоретический коэффициент 
заа усиления такой антенны равен 
11,6 26. Так как расстоянне меж- 
ду рефлекторами и вибраторами 
выбрано оптимальным, то можно 
рассчитывать на еще большее уси- 
ление антенны. Указания относи- 
тельно конструкции, сделанные по 
отношенню к двенадцатиэлемент- 
ной антенне, справедливы и по 
отношению к шестнадцатиэлемент- 
ной антенне (рнс. 10-27). 

В рассмотренных выше конст- 
рукциях антенн расстояние между 
этажами равнялось А/2. Это тре- 
бование было необходимым, так 
как лннии связн между этажами 
имелн фиксированную длнну, рав- 
ную также А/2. Однако нанболь- 
шее усиление многовибраторная 
антенна нмеет в том случае, когда 
Рис. 10-27. Шестнадцатнэлементная расстояние между параллельными 
аитенна ОЕ?УС. полуволновыми н волновыми виб- 

раторами равно 0,65А. Это оптн- 


мальное расстояние изменяется с увеличением числа этажей сле- 
дующим образом: 2 этажа — 0,654; 3 этажа — 0,751; 4 — этажа — 
0,807; 5 этажей — 0,83%; 6 этажей — 0,884; 8 этажей — 0,901. 

При этом речь идет о приближенном значении расстояний между 
этажами. Оптимальные расстояния между этажами могут быть подо- 
браны, когда лннии связи между ними имеют электрическую длину, 
равную 1А. Так как расстояние между этажами меньше 1А, то соеди- 
нительная линия между нимн может быть расположена двумя спо- 
собами, показанными на рнс. 10-28. Е 

Вариант А крепления соединительной линии имеет то преимуще- 
ство по сравненню с варнантом Б, что в первом случае двухпроводная 
линия передачи крепится в точках, отстоящих от места ее подсоеди- 
нення к элементам антенны на А/4, т. е. в точках минимума напряже- 
ния. Во втором случае соединительная линия крепится к несущей 
конструкции в точке А/2, т. е. в точке максимума напряжения, и 
поэтому качество изоляторов должно быть очень высоким. Следует 
также учитывать коэффициент укорочения волновой линии, которын 
для двухпроводной линии с воздушной изоляцией равен 0,975, а у ли- 
нии, изготовленной из металлических трубок, — 0,950. В случае, 
если применяется ленточный кабель УКВ или экранированная двух- 
проводная линия, то коэффициент укорочения имеет порядок 
(0,66—0,82), что позволяет располагать соединительные линии непо- 
средственно между этажами без дополнительных креплений. В про- 
тивоположность полуволновым соединительным лнниям соединитель- 
ные линии длиной 14, не надо перекрещивать для обеспечения сннфаз- 
ного возбуждения элементов многовибраторной антенны. 

При расположении полуволновых вибраторов друг над другом 
и оптимальном расстоянии между ними входное сопротивление 
вибратора достигает своего минимального значення. Для волновых 
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вибраторов соотношение изменяется на обратное: при оптимальном 
расстоянии между этажами наблюдается увеличение входного сопро- 
тивления. 

Влияние рефлекторов на сопротивление волновых вибраторов 
в точках питания трудно предсказуемо, так как оно снльно зависнт 
от расстояния от рефлекторов до вибраторов н от их длины. Поэтому 
входное сопротивленне волнового вибратора, определяемое с помощью 
кривых рис. 1-18, принимается нами только как приблизительное. 
Дополнительная корректировка входного сопротивления много- 
вибраторной антенны осуществляется не за счет изменення размеров 
вибраторов и рефлекторов антенны, так как известно, что этн антенны 
довольно широкополосные, а за счет подключения к точкам питания 
антенны согласующего устройства, позволяющего получить значе- 
ние КСВ, близкое к 1. 


10-7. АНТЕННЫ «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» ДЛЯ ДИАПАЗОНА УКВ 


Антенны с большим числом пассивных элементов широко при- 
меняются в диапазоне коротких волн в качестве направленных излу- 
чателей. Однако в диапазоне УКВ применение их в качестве прием- 


Вибро тор 
Г] 4 


Вибратор Рефлектор 
5 р == 


Линии 
связи 


Изоляторы 


Изоляторы 


Са Рефлекттор Вибратор 


Рис. 10-28. Использованне волновых соединительных 
лнний для получення оптимального расстояния меж- 
ду этажамн. 


7* 19 


кл 


ных антенн радиовещательных станций УКВ, телевизионных антенн, 
а также в качестве антенн для радиолюбительских диапазонов еще 
шире. Такое предпочтение, оказываемое антеннам «волновой канал», 
связано с тем, что при незначительных конструктивных расходах и 
небольшой занимаемой площади эти антенны дают чрезвычайно боль- 
шие коэффициенты усиления. Если, напрнмер, сравнивать антенну 
«волновой канал» и многовнбраторную антенну с одинаковым числом 
элементов, то антенна «волновой канал» при меньших размерах и 
меньшем расходе конструктивных матерналов дает больший коэф- 
фицнент усиления (однако это лишь теоретически; практическн же 
это превосходство невелико). 

Длина н расстояние пассивных элементов от вибратора снльно 
влияют на входное сопротивление и коэффициент уснления антенны 


«волновой канал». Обычно рефлектор выбирается на 5% длиннее, чем- 


излучатель, а первый директор — на 5% короче. В случае, если 
антенна имеет несколько директоров, нх длнна уменьшается по мере 
удаления от вибратора; так, например, 1-й директор на 5% короче 
излучателя, 2-й — на 6%, 3-й — на 7% ит.д. У антенн «волновой 
канал», имеющих большое число директоров, их длину часто выби- 
рают одинаковой. 

В случае, если антенна состоит нз вибратора и только одного 
рефлектора или директора, то определение получаемого коэффициента 
усиления и входного сопротнвлення антенны довольно просто (см. 
рис. 4-1 и 4-2). Но уже в случае трехэлементной антенны входное 
сопротивление н коэффициент уснления зависят от двух переменных — 
расстояння вибратор — директор и расстояния вибратор — рефлек- 
тор. При этом входное сопротивление антенны может уменьшнтся 
до 10 ом при оптимальном, с точки зрения получения максимального 
коэффициента усиления, расстоянин между элементами. Такое пони- 
жение входного сопротивления антенны крайне нежелательно, так 
как оно сопровождается уменьшением полосы пропускания антенн, 
увеличением тока, протекающего по элементам антенны (а следова- 
тельно, при недостаточно толстых и плохо проводящих проводннках 
и к увелнчению потерь), и, кроме того, возникают дополннтельные 
трудности согласования антенны с линией передачи. Поэтому обычно 
отказываются от достижения нанбольшего коэффициента усиления 
в пользу получения достаточно большого входного сопротивлення 
антенны. 

Антенны «волновой канал» с большим числом элементов не могут 
иметь точно заранее рассчитанных электрических параметров, так 
как все элементы взанмно связаны н незначительное нзменение 
длины или расстояния до хотя бы одного элемента меняет электриче- 
ские свойства всей системы. Поэтому настройка антенны «волновой 
канал» всегда проводится методом «проб и ошибок» н при тщательном 
осуществлении, несмотря на значительные затраты временн, всегда 
приводит к желаемым результатам. 

Для вибратора с подключеннымн к нему пассивными элементами 
справедливы следующие правила: а) длина пассивных элементов 
определяет реактивную составляющую их сопротнвления н, следо- 
вательно, их действие нлн в качестве директора нлн в качестве рефлек- 
тора; 6) чем меньше расстояння между вибратором и пассивными 
элементами, тем меньше входное сопротнвление антенны, прнчем это 
явленне сильнее выражено у директора; в) чем меньше расстояния 
между элементамн антенны и чем больше пассивных элементов исполь- 
зуется в антенне, тем уже ее полоса пропускания, г) при подключенин 
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дополнительных директоров увеличивается концентрация излучения 
в прямом направленин н, следовательно, увеличнвается коэффициент 
усиления, а при подключении дополннтельного рефлектора (помимо 
основного) выигрыша в коэффициенте усиления не получается; 
д) в диапазоне УКВ обычно длина рефлектора выбнрается на 6% 
больше длины вибратора, а длина первого днректора — на 5% короче 
длины вибратора; последующие днректоры нмеют длину на 1% меньше 
длины предыдущего директора; е) последовательное уменьшение 
длины директоров применяется для подавления нежелательных 
боковых лепестков диаграммы направленности. Преимущественно, 
однако, в антеинах «волновой канал» обычно выбирается одинаковая 
длнна всех директоров (в случае, если нх число достаточно велико), 
что несколько увеличнвает полосу пропускания антенны, не уменьшая 
ее коэффнциеита усиления; ж) длина всей конструкции антенны «вол- 
новой канал» определяет коэффициент уснлення, даваемый антенной. 
Коэффициент уснления при одннаковой длине антеины остается 
постоянным независимо от расстояния между отдельными днректо- 
рами. Это утвержденне верно только для расстояннй между директо- 
рами, меньших чем 0,4), если же расстояние между директорамн 
превосходит указанное расстояние, то коэффициент усиления антенны 
резко уменьшается. Уже начнная с расстояния 0,3%, коэффициент 
уснления начинает уменьшаться, но это уменьшение может быть 
скомпенснровано за счет включения первого днректора на расстоянии 
0,1А от вибратора (так называемый стартовый элемент), благодаря 
чему связь между днректорамн и внбратором ослабляется незначи- 
тельно. При расположении стартового элемента на расстоянии 0,1А 
от внбратора расстояние между всеми прочими директорами выби- 
рается обычно равным 0,33А; з) нанболее оптнмальным расстоянием 
между рефлектором н излучателем является расстояние, равное 0,254. 
При таком выборе расстояния требуется, однако, до подключения 
днректоров отрегулировать длину рефлектора на максимальное 
показанне измерителя напряженности поля в направлении прямого 
излучения; и) антенна «волновой канал» может быть настроена или 
на максимум нзлучения в прямом направленин, или на наибольшее 
ослабление излучения в обратном направленнн. Следует учитывать, 
что эти две настройки не совпадают и настройка на максимальное 
ослабление в обратном направлении значительно критичнее. 

Ниже описываются конструкцни антенн «волновой канал», 
наиболее часто применяемых в практнке. При добросовестном изго- 
товлении этих антенн в соответствии с приведеннымн ниже размерами 
и указаниями онн обычно хорошо работают без особой дополнитель- 
ной настройкн. 

Трехэлементиая аитеина «волновой канал». Самая простая антенна 
«волновой канал» в цельнометаллнческом нсполнении показана на 
рнс. 10-29, она имеет входное сопротивление 240 ом и дает усиление 
6—7 06. 

Приведенные размеры соответствуют любительскому диапазону 
2 м. Однако размеры антенны (мм) могут быть пересчитаны для 
любого диапазона УКВ по следующим приближенным формулам: 


149 400 
У [Мгц]? 
асстояние вибратор—рефлектор 262 500 . 
ли ратор— рефлектор Маи]; 


длнна рефлектора 
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длина вибратора 122000. 
Варесе иаа" 


расстояние вибратор — директор ай. 
Ё [Мгц 
лина иректора 155000: 
( ПВ МИ 
68 900 


длина Т-образной схемы согласования ——=——— „ 
Мец] 

Эталонная антенна имеет элементы диаметром 12 мм (некритич- 
ный размер). Размеры элементов приведены для случая, когда антенна 
крепится на металлической траверсе диаметром 20 мм. В случае, 
если используются элементы антенны очень большого диаметра или 
несущая конструкция деревянная, все элементы антенны следует 
немного укоротить. В случае же, если в качестве несущей траверсы 
используется металлическая труба большого диаметра, следует незна- 
чительно увеличить длину элементов антенны. Однако, вообще говоря, 
рассматриваемая антенна достаточно широкополосная для того, 
чтобы в приведенных выше случаях можно было обходиться и без 
корректировки приведенных размеров антенны. 

На рис. 10-29, 6 показано согласование несимметричного коак- 
сиального кабеля с волновым сопротивлением 60 ом с рассматривае- 
мой антенной. Длина полуволновой петли равна А/2 х А (коэффициент 
укорочения) и составляет 680 мм. 

На рис. 10-30 изображена смонтированная антенна и приведена 
ее диаграмма направленности. 

Девятиэлементная антенна «волновой канал». Такая антенна 
уже является антенной с большим коэффициентом усиления, дости- 
гающим значения 10—11 06, и антенной, имеющей узкую диаграмму 
направленности в горизонтальной плоскости. Полоса пропускания 
антенны достаточно большая и позволяет работать в диапазоне 
144—146 Мгц без заметного уменьшения мощности. На рис. 10-81 
изображена схема антенны с размерами для диапазона 2 м. 
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а) 6) 
Рис. 10-29. Трехэлементная антенна «волновой канал». 


а — согласованная с лииией передачи, имеющей волновое сопро- 
тивление 240 ом; б — согласованная с 60-омным коаксиальным 
кабелем. 
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Рис. 10-30. Трехэлементная антенна «волновой канал». 


Эта антенна также может быть сконструирована для любого 
другого диапазона, если рассчитать ее элементы (мм) по формулам: 


длина рефлектора 152 500. 
РІМгцр” 
длина вибратора 141 600. 
РІМгц|? 
1-й директор 132 100, 
[Мгц]? 
„ 130 700 „ 124200 
2-й ЕВ -й ; 
Е Мгц] Мгц] 
3-й ЕЗ 6-й 122 000. 
Мец] ЯМ 
а д 120500. 
[Мгц] Мга” 
асстояние вибратор — рефлекто 75000, 
3 а РЕ [Мгц] * 
б и ДИ [еј екто _30 000. 
расстояние вибратор — директор и директор — дир Ма 
1200 


внутренний размер Т-образной схемы согласования ЯМ" 


Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 
равна приблизительно 40° (см. рис. 10-32). 
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Существует много варнантов исполнения многоэлементной 
антенны «волновой канал», отличающихся друг от друга числом эле- 
ментов, видом или способом питания излучателя и т. п. Точное согла- 
сование антенны с линией передачи определяется всегда эксперимен- 
тально. Очень часто в качестве излучателя используют шлейфовый 
вибратор, так как в этом случае увеличивается входное сопротивление 
антенны и несколько увеличивается полоса пропускания. В приведен- 
ных выше конструкциях такие вибраторы не использовались, исходя 
из чисто механических соображений, поскольку шлейфовый вибратор 
не позволяет осуществлять дополнительную регулировку, а размеры 
Т-образной схемы согласования могут изменяться В широких преде- 
лах. Входное сопротивление антенны, равное 240 ом, имеет то пре- 
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Рнс. 10-31. Девятиэлементная антенна «волновой ка- 
нал» для диапазона 2 м. 


200 


нмущество, что в этом случае 
линию питания, изготовленную 
из леиточного кабеля УКВ свол- 
новым сопротивлением, равным 
240 ом, можно непосредственно 
подключать к точкам питания. 
Кроме того, в этом случае при 
помощи полуволновой петли 
можно согласовать и симметрич- 
но подключить к антенне несим- 
метричный коаксиальный ка- 
бель с волновым сопротивле- 
нием 60 ом. 


40-8. МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ 
АНТЕННЫ «ВОЛНОВОЙ 


КАНАЛ» Рис. 10-32. Диаграмма иаправленности 
девятиэлементной антенны «волновой ка- 
нал», расположеиной в горизонтальной 
плоскости. 


В последние годы при экс- 
периментировании с различны- 
ми конструкциями антенн «вол- 
новой канал» было установлено, что антенны, имеющие большую 
протяженность несущей траверсы, могут давать очень большие ко- 
эффициенты усиления. Так, например, тринадцатиэлементная ан- 
тенна «волновой канал» для частоты 145 Мец при распределе- 
нин ее элементов по длине 7 м несущей траверсы (приблизитель- 
но 3,5А) имеет коэффициент усиления несколько больше 16 06. 
Такое большое усиление может быть получено также при использо- 
вании многовибраторных антенн или антенн «волновой канал», рас- 
положенных в несколько этажей, но при этом их конструкция и 
схема питания значительно сложнее. Поэтому для получения боль- 
шого усиления (почти в 40 раз по мощности) в последнее время радио- 
любители все чаще используют антенны «волновой канал» с большим 
числом элементов. 

Большой коэффициент усиления антенны «волновой канал» 
с большим числом элементов достигается за счет значительного умень- 
шения полосы пропускания антенны; это одновременно означает, что 
размеры антенны очень критичны. 

Для лучшего понимания свойств антенны «волновой канал» 
с большим числом элементов ее параметры подробно описываются 
ниже. 

Полоса пропускания. В случае если антенна «волно- 
вой канал» с большим числом элементов настроена на частоту 145 Мец 
и КСВ в линии передачи равен 1, то при возбуждении антенны на 
частоте 144 Мец КСВ в линии передачи будет равен 1,7. Если же 
антенна будет возбуждаться на частоте 146 Мгц, то КСВ будет ра- 
вен 2,5. Сказанное означает, что свойства антенны при частотах выще 


` резонансной ухудшаются быстрее, чем при частотах ниже резонанс- 


ной. Этот факт разъясняется графиком, приведенным на рис. 10-33. 

Таким образом, резонансная частота антенны находится не как 
обычно посередине рабочего диапазона частот, а ближе к высоко- 
частотному концу диапазона. Для антенны «волновой канал» с боль- 
шим числом элементов, предназначенной для работы в диапазоне 
144-—146 Мец, при допустимых величинах КСВ резонансную частоту 
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надо выбирать равной 
(учитывая график на рис. 
10-33) 145,5 Мгц. Естест- 
венно, что в этом случае 
каждый раз следует обду- 
мать, не лучше ли на- 
строить антенну на рабо- 
чую частоту передатчика 
при соответственном ухуд- 
шении КСВ при приеме 
в высокочастотном конце 
диапазона. Из графика 
рис. 10-34 можно найти 
Резонансная Увеличения полосу пропускания ан- 
частота Частоты тенны в процентах от ре- 
Рис. 10-33. Полоса пропускания антенны «вол- Зоцанспов частоты веза 
новой канал», имеющей длину несущей травер- ВИСИМОСТИ от длины не 
сы, равную 4 А, выраженная в виде зависимо сущей траверсы антенны. 


сти коэффициента стоячей волны (КСВ) от нз- В антеннах «волно- 
менения частоты возбуждения. а 
вой канал» с большим 


числом элементов эле- 
менты обычно изготовляются из проводников, имеющих минимальный, 
с точки зрения прочности конструкции, диаметр. Чем больше диа- 
метр элементов антенны, тем меньше получаемое усиление. Тонкий 
проводник вследствие небольшой поверхности обладает небольшой 
емкостью, но одновременно имеет большую индуктивность и, следо- 
вательно, имеет большое отношение Ё/С (см. рис. 1-6, а и 1-6, 6). 
Поэтому такой элемент сравним с узкополосным резонансным колеба- 
тельным контуром. Элемент, имеющий больший диаметр проводника, 
соответственно имеет меньшее отношение Ё/С и, следовательно, 
обладает менее ярко выраженными резонансными свойствами, что 
в данном случае эквивалентно уменьшению усиления антенны. Для 
уменьшения потерь за счет поверхностного эффекта поверхность тон- 
ких проводников должна обладать хорошей проводимостью. Если 
диаметр элемента равен 3 мм (наиболее подходящий диаметр для 
диапазона 2 м), то элемент может быть выполнен из медных илн 
алюминиевых трубок, если же используется меньший диаметр про- 
водников, то их поверхность должна 

быть посеребрена (например, если 5 т 
используются велосипедные спицы 
в качестве элементов антенны). 
Для уменьшения потерь желатель- 
но, чтобы толщина серебряного 
покрытия была по возможности 
больше. При покрытии элементов 
серебром отпадает необходимость 
в дополнительной защите поверх- 
ности элементов от воздействия по- 
годы, в то время как поверхности в в 
алюминиевых или медных элемен- Длина антенны, А 

тов следует покрывать защитным рус 10-34. Эффективная полоса про- 
лаком. Для этой цели используется пускания антенны «волновой канал» 
бесцветный лак с хорошими изо- с большой длиной несущей траверсы, 
ляционными свойствами и неболь-  ВЫРраженная в процентах от резо- 


В т т иансной частоты, в зависнмости от 
шой диэлектрической постоянной. длины несущей траверсы в А, 
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Коэффициент усиления антенны. Коэффициент 
усиления антенны «волновой канал» в первую очередь зависит от 
длины несущей траверсы. Как уже упоминалось выше, это большое 
усиление достигается за счет значительного сужения полосы про- 
пускания антенны. Число элементов и их взаимные расстояния 
также влияют на коэффициент усиления, но имеют второстепенное 
значение. По кривой рис. 10-35 можно определить коэффициент уси- 
ления антенны В децибелах в зависимости от длины несущей траверсы 
антенны. 

Взаимные расстояния между пассивными 
элементами и их линейные размеры. Наилучшие 
результаты достигаются, когда первый директор располагается отно- 
сительно близко к вибратору. Для всех следующих директоров, 
вплоть до пятого, расстояние постепенно увеличивается, а для по- 
следующих директоров оптимальное расстояние составляет 0,39%. 
Ниже приведены оптимальные расстояния между первыми пятью 
директорами (^): вибратор — 1-й директор 0,08; 1-й директор — 
2-й директор 0,09; 2-й — 3-й — 0,09; 3-й — 4-й — 0,20; 4-й — 5-й — 
0,39. Расстояния между всеми следующими директорами равно 0,39%. 

Расстояние между рефлектором и вибратором некритично и 
обычно выбирается равным 0,15—0,25%. Оно в незначительной сте- 
пени влияет на входное сопротивление антенны и на длину самого 
рефлектора. 

Длина рефлектора выбирается обычно несколько больше поло- 
вины длины волны, и затем, осторожно уменьшая его длину, доби- 
ваются максимального подавления обратного излучения. Обратное 
ослабление на резонансной частоте достигает 30—40 06. Следует 
отметить, что практика показала, что для получения максимального 
коэффициента усиления антенны следует выбирать одинаковые длины 
директоров при приведенных выше расстояниях между ними. Если 
же длины директоров постепенно уменьшаются (что характерно для 
обычных антенн «волновой канал»). то в этом случае коэффициент 
усиления несколько уменьшается, но одновременно увеличиваются 
обратное ослабление и полоса пропускания антенной системы. Умень- 
шение длин последующих директоров на 3% от длины волны дает 
относительно большую полосу пропускания антенны при уменьшении 
коэффициента усиления. Можно пойти на компромисс и укорачи- 
вать длины директоров на 1,5% 
длины волны. Если же предпола- 
гать, что все директоры имеют оди- 
наковую длину, то длина дирек- 
торов в зависимости от отношения 
^/4 и числа директоров может 
быть определена из кривых рис. 

10-36. Указанные размеры спра- 
ведливы только в том случае, когда 
директоры изолированы от несу 
- шей траверсы. В случае, если ди- 
ректоры механически связаны с 
несущей траверсой, их следует уд- 
линить приблизительно на */. диа- б 7—3 8—0 
метра траверсы. Длина витеннь!, А 

длина леиере тора выбирается Рис. 10-35. Усиление антенны «вол- 
такой же, как и у вибратора обыч- новой канал» в зависимости от ее 
ной антенны «волновой канал», од- длины вА. 
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нако линейные размеры его в 
данном случае более критичны 
к изменениям вследствие узко- 
полосности антенной системы. 
Поэтому при расчете длины 
вибратора рекомендуется учи- 
тывать влияние отношения ^/4 
(см. рис. 1-7) и, кроме того, 
в случае цельнометаллической 
конструкции удлинять размеры 
вибратора на ?/. диаметра не- 
сущей траверсы. 
"Входное сопро - 
тивление. Входное сопро- 
0 у 8 17 15 2р тивление антенны «волновой ка- 

Число директоров нал» с прямолинейным вибра- 
Рис. 10-36. Длина директоров в зависи- зором большим анодом вав: 
мости от соотношения А/4 и общего чис.  СИВНЫХ элементов обычно лежит 
ла директоров. Предполагается, что ве Между 5 и 20 омами. Эта вели- 
директоры, изолированные от несущей чуна зависит в основном от 
траверсы, имеют одинаковые размеры. расстояний между вибратором 

и первыми директорами и виб- 
ратором и рефлектором. Чем дальше располагаются директоры от 
излучающего элемента, тем меньше их влияние на входное со- 
противление антенны. Начиная с шестого директора, можно под- 
ключать большое число дополнительных директоров без даль- 
нейшего уменьшения входного сопротивления антенной системы. 
Для облегчения согласования антенны с линией передачи часто 
излучатель изготовляют в виде шлейфового вибратора, имеющего 
различные диаметры верхнего и нижнего проводников (см. рис. 
1-15). К сожалению, с помощью шлейфового вибратора нельзя 
осуществлять дополнительное согласование антенны с линией, и 
поэтому для получения точного согласования часто приходится 
использовать дополнительно подключаемый согласующий четверть- 
волновый шлейф. 

Более рационально использовать прямолинейный вибратор с 
Т-образной согласующей схемой для согласования с линией передачи. 
В случае, если антенна питается при помощи несимметричного коак- 
сиального кабеля, применяется ү-образная согласующая схема. 
В обоих случаях можно получить небольшое значение ҚСВ в ли- 
нни, изменяя положение точек подсоединения согласующего устрой- 
ства к вибратору. 

Описываемую антенну рекомендуется изготовлять цельнометал- 
лической. В качестве несущей трацерсы антенны можно использовать 
дюралевую трубку диаметром от 20 до 40 мм или тонкостенную 
стальную трубку, покрытую антикоррозийным составом. Элементы 
антенны, изготовленные из твердой меди, следует припаять к несу- 
щей траверсе. Ниже приводится несколько практических примеров 
конструкции антенны «волновой канал» с большим числом эле- 
ментов. 

Девятиэлементная антенна «волновой канал». Антенна, показан- 
ная на рис. 10-37, рассчитана на диапазон 2 м, имеет длину, равную 
2^, и дает коэффициент усиления 13,6 06. Резонансная частота антенны 
равна 145 мгц, и, следовательно, антенна наиболее эффективно рабо- 
тает в низкочастотной части диапазона. Ширина диаграммы направ- 


5 
© 


008, А 


Длина всех директ 


04 


234 


ленности в горизонтальной плоскости примерно равна 25°, вели- 
чнна обратного ослабления 20 06. а 
Диаметр пассивных элементов должен быть не больше 6 мм. 
На рис. 10-37 изображена также Т-образная схема согласования, 
позволяющая согласовать антенну с линией передачи, имеющей вол- 
новое сопротивление 240 ом. В точки питания ХХ можно также 
подключить полуволновую петлю из коаксиального кабеля для 
согласования антенны с несимметричным коаксиальным кабелем, 
волновое сопротивление которого 60 ом (эта же схема осуществляет 
дополнительно и симметрирование коаксиального кабеля). Для полу- 
чения точного согласования в незначительных пределах меняют рас- 
стояния между первыми директорами антенны. Расстояние между 
первыми директорами и вибратором — наиболее критичный размер 
Ы. к; И 
еве менти аитенна «волновой канал» с большой длиной 
несущей траверсы. Данная антенна имеет несколько уменьшенные 
расстояния между элементами по сравнению с антенной, рассмотрен- 
ной выше, и поэтому имеет несколько меньшую длину. Эта антенна 
может рассматриваться как переходная от антенн «волновой канал» 
к антеннам «волновой канал» с большой длиной несущей траверсы. 
Длина антенны равна 1,6А, а коэффициент усиления 12,5 06. 
Приведенные размеры справедливы в том случае, когда в каче- 
стве несушей траверсы используется металлическая трубка диа- 
метром 20 мм. Эта антенна, так же как и девятиэлементная антенна 
«волновой канал», может согласоваться с линией передачи с ПО: 
мощью Т-образной схемы согласования. На рис. 10-38, однако, изо- 
бражен шлейфовый вибратор с различными диаметрами проводников, 
повышающий входное сопротивление антенны в достаточной степени, 


Р 1030 


Вибратор 
980 
= 250 
?=105 Мгц 35-40 
Усиление ХХ 


213,608 эскиз вибратора. с 7-одраз- 


ной схемой, согласования 
Рис. 10-37. Девятиэлементная антенна «вол- 
новой канал» с большой длиной несущей 
траверсы для диапазона 145 Мец. 
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чтобы можно было непосред- 
ственно подключать к антенне 
линии передачи с волновым со- 
противлением 240 ом. Точное 
согласование достигается путем 
перемещения первых директо- 
ров антенны. 

Антенна «волновой канал» 
с длиной 3,5А позволяет полу- 
чать коэффициент усиления 
около 16 06, что соответствует 
40-кратному усилению по мощ- 
ности при одинаковых линей- 
ных размерах всех директоров. 
Размеры этой антенны приве- 
дены ниже. 

Тринадцатиэлементная ан- 
тенна с большой длнной несу- 
р щей траверсы и одинаковыми 
и ыы < 995 директорами. Длина антенны 
613,506 3,5 А, директоры имеют одина- 
4 З ковые размеры, а коэффициент 
Ф тд усиления равен 16 06. Для ре- 

зонансных частот 144, 145 и 

Эскиз а" 146 Мгц длины рефлекторов со- 

АЯ ответственно равны 1 041, 1 035 
и 1 027 мм, длины директоров 
(одинаковы для всех) — 935, 
927, 919 мм. Диаметр всех пас- 
сивных элементов = 3 мм. Не- 
сущая траверса антенны — 
трубка диаметром 32 мм, дли- 
на ее 7,20 м. Вид излучателя: шлейфовый вибратор с различными 
диаметрами проводников (см. конструкцию десятиэлементной ан- 
тенны на рис. 10-38). Размеры шлейфового вибратора: толстый 
проводник — диаметр 12 мм, длина 978 мм; тонкий проводник — диа- 
метр 3 мм, расстояние между обоими элементами 25 мм. Расстояния 
между пассивными элементами: вибратор — рефлектор — 483 мм; 
вибратор — 1-й директор — 178 мм; 1-й директор — 2-й директор — 
190 мм; 2-й — 3-й — 190 мм; 3-й — 4-й — 406 мм; 4-й — 5-й — 
813 мм; расстояния между всеми остальными директорами равно 
813 мм. 

Сопротивление в точке питания приблизительно 240 ом. Точное 
согласование антенны с линией передачи производится с помощью 
изменения расстояний между первыми директорами и вибратором. 
Излучатель может быть изготовлен также в виде прямолинейного 
вибратора длиной 990 мм с Т-образной схемой согласования. 

Тринадцатиэлементная антенна «волновой канал» с большой 
длиной несущей траверсы и постепенно уменьшающимися длинами 
директоров. Длина антенны 3,5 А, резонансная частота 145,5 мгц, 
коэффициент усиления 16 06. 

Диаметр несущего элемента антенны длиной 7,2 и равен 35 мм, 
излучатель — прямолинейный вибратор с Т-образной схемой согла- 
сования. Антенна может работать в диапазоне 144—146 Мгц с допу- 
стимыми значениями КСВ. Получение минимального значения КСВ 
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Рис. 10-38. Десятиэлементная антенна 
«волновой канал» с увеличенной дли- 
ной несущей траверсы для днапазона 
145 Мгц. 
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достигается путем регулировки размеров Т-образной схемы согласо- 


вания. Е 
лины элементов (в мм): , 2 2 | 
Е — 1044,5; вибратор е 7 І-й ет 00. 
Й й ; 4-й — 936,5; 5-й — 930,5; 6-й — 325,0; 
й — 946,0; 3-й — 943,0; 4-й ,5; Ј ав 
й — 918.0; 8-й — 911,0; 9-й — 905,0; 10-й — 898,5; 11 А ае 
Расстояния между элементами (мм): вибратор реро р е 
вибратор — 1-й директор — 178; ти Е ше еж. Е 
Й Й — 191; 3-й директор — 4- — 
2-й директор — 3-й директор ч ј 
405 Е ай директор — 5-й директор — 813 мм; расстояние между 
] м. 
всеми прочими директорами 813 м 
- а для диапазона 2 м имеет длину почти 10ми каа 
усиления, равный приблизительно 17,5 96 (56-кратное усиление 
мощности). Размеры этой антенны приведены о О 
Пятнадцатиэлементная антенна для диапазона 2 м. и 
тенны 4,5А, коэффициент усиления о Дао 
Й ; 2-й — ‚5 мм; 
— 1029,0; 1-й директор — ‚0 мм; Г 7 
Е аа серв 5й — 911,0 мм; 6-й — 905,0 мм 
Й ; Д-Й — м: 9-Й — ‚0 мм; А ч 
3-й — 924,0 мм; 4-й 917,5 мм; 5-і о 
Й ; 8-й . 9-й — 886,0 мм; 10-й ‚0 мм; 
7-й — 898,5 мм; 8-й — 892,0 мм; б Е 
11-й — 873 0 им; 12-й — 867,0 мм и 13-й директор 854,0; 0 
излучателя — шлейфовый вибратор с различными дер исор 
водников. Размеры вибратора: проводник с большим диаметр ня 
диаметр 12 мм, длина 984 мм: тонкий проводник, Вазорвадаы а С 
редине, имеет диаметр 3 мм, расстояние между элементами им. 
, 
ми (мм): 
асстояния между элемента Ў г 
Р вибратор — рефлектор — 438; вибратор — 1-й Саир Етар; А 
1-й директор — 2-й директор — 292; 2-й — 3-й — аа 
813; расстояния между всеми остальными директор Я РИ 
Диаметр проводов всех пассивных элементов — не а с 
Несущая траверса антенны: металлическая трубка диаметр 
40 мм, длиной 9,75 м. | 
Точное согласование может быть достигнуто за счет перемеще 
ительно вибратора. 
ия первых директоров относ Е . 
ь Двалцатичетырехэлементная антенна «волновой м. 
весной конструкции (РУ4ОВ). Конструкция такой Е им од А 
лину 16 м, и коэффициент ‘усиления больше чем 17 06 была пред 
ре: радиолюбителем О.ТАОВ. Элементы антенны крепятся, как 
показано на рис. 10-39, на двух перлоновых канатиках диаметром 
15 мм, имеющих длину 16 м каждый и расположенных на расстоя- 
нии. 400 мм друг от друга. Перлоновые канатики крепятся 
к деревянным планкам, которые подвешиваются на несущих 
чтах. 
А Все директоры и рефлектор антенны Мастон из о 
тков диаметром мм ик 
металлических трубок или пру и 
ких отрезков провода или пер 
к канатикам с помощью корот | 
нитками. Можно также просверлить в трубках отверстия ДИ н 
1.8 мм в соответствующих местах и продеть через них перл 
‚8 2 
натики. у А А 
ка Излучатель представляет собой шлейфовый парро А 
ом диаметром 8 мм и длиной И 
непрерывным проводник иво 
асстоянии 60 мм от него р 
илн алюминиевая трубка). На р и 
Й Й ый посередине элемент шлейф 
нижний тонкий, разорванн П Д А 
Й проводника диаметром 2 мм. р 
тора, изготовленный из і а. 
Й я в 6,3 раза больше, чем вход 
такого шлейфового дипол ў а 
ление полуволнового вибратора (см. рис. 1-15) и равно 240 ом. След 
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Рис. 10-39. Двадцатичетырехэлементная антенна < 
А 2 волновой Ј - 
иой длиной несущей конструкции (07408). ТЕЕ 


вательно, в случае использования полуволнового вибратора входное 
сопротивление антенны будет 38 ом. 

Все прочие размеры конструкции антенны могут быть определены 
из рис. 10-39. Антенна крепится между двумя мачтами, причем мачта 
расположенная в направлении основного излучения, должна по 
возможности быть изготовлена из дерева. Если местные условия не 
позволяют укрепить такую антенну, то можно удалить несколько 
директоров, незначительно уменьшая тем самым коэффициент усиле- 
ния антенны. При этом входное сопротивление антенны обычно уве- 
личивается также незначительно и требуется только небольшое изме- 
нение расстояния между директорами. 

Такая антенна с увеличенной длиной антенного полотна в основ- 
ном применима в качестве антенны с большим коэффициентом усиле- 
ния для проведения связей в диапазоне 2 м только в одном направле- 
нии. Она обладает очень узкой полосой пропускания и острой диа- 
граммой направленности. 

Различные расстояния между элементами антенны были опре- 
делены радиолюбителем О. 40В в ходе длительного эксперимента 
целью которого было получение максимального излучения в основ: 
ном направлении. При конструировании антенны рекомендуется 
несколько изменять расстояния между элементами, одновременно 
осуществляя контроль по индикатору напряженности поля. 


10-9. АНТЕННА «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ ДЛЯ 
ДИАПАЗОНА 70 см 


В диапазоне 70 см антенны «волновой канал» с большой длиной 
несущей траверсы применяются довольно успешно, но уже в деци- 
метровом диапазоне диаметр элементов этих антенн становится недо- 
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пустимо малым, что приводит к значительному увеличению потерь за 
счет поверхностного эффекта. Ниже приведены размеры тринадцати- 
элементной антенны «волновой канал» с большой длиной несущей 
траверсы, имеющей резонансную частоту 435 Мгц. 

Тринадцатиэлементная аитенна «волновой канал» для частоты 
435 Мгц. Антенна имеет длину 3,5 ^ и коэффициент усиления 15 06. 
Длина элементов антенны: рефлектора — 340 мм; длина всех дирек- 
торов — 305 мм; вибратора (шлейфовый диполь) — 325 мм. Кон- 
струкция вибратора: элемент вибратора с большим диаметром 3,25 мм; 
нижний тонкий элемент имеет днаметр 0,8 мм; расстояние между 
элементами — 10 мм; диаметры всех пассивных элементов 2 мм. 
Несущая траверса антенны: металлическая труба диаметром 13 мм, 
длиной 2,45 м. Расстояния между элементами (мм): 

вибратор — рефлектор — 190; вибратор — 1-й директор — 60; 
1-й директор — 2-й директор — 63; 2-й — 3-й — 64; 3-й — 4-й — 136; 
4-й — 5-й — 279; расстояния между всеми другими директорами 
равно 272 мм. Р 

Расстояние между вибратором и первым директором является 
наиболее критическим размером у всех антенн «волновой канал». 
Этот размер определяет в основном эффективность работы антенны. 
Все прочие пассивные элементы антенны могут быть расположены 
на расстояниях, указанных выше. Первый же директор всегда сле- 
дует монтировать таким образом, чтобы имелась возможность неболь- 
шого изменения расстояния между ним и вибратором. В простейшем 
случае настройку производят на максимум обратного ослабления 
при помощи измерителя напряженности поля. 

Антенна РІ.Ф51 для частоты 435 Мгц. Интересная кснструкция 
антенны «волновой канал» была разработана радиолюбителем 12.052 
(рис. 10-40). Эта антенна в основном отличается от обычных конструк- 
ций антенн «волновой канал» способом согласования кабеля питания 
с входным сопротивлением антенны. В данном случае используется 
несколько измененная ү-образная схема согласования (см. рис. 5-4). 
Вибратор представляет собой медную трубку длиной 325 мм и диа- 
метром 6 мм. Из этого же материала изготовляется рефлектор дли- 
ной 340 мм. Все директоры имеют одинаковую длину — 300 мм и 
изготовляются из дюралевых прутков диаметром 4 мм. Несущая 
металлическая траверса длиной почти З м изготовляется из дюрале- 
вой или стальной трубы, имеющей диаметр 10 мм, в которой про- 
сверливаются отверстия для крепления элементов антенны. Все про- 
чне конструктивные размеры могут быть определены из рис. 10-40. 
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Рис. 10-40. Антенна «волновой канал» с увеличениой длиной несущей конструк- 
ции для днапазона 435 Мгц (р.р Я). 
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По отношению к частоте 435 Мгц антенна имеет длину 4,35% и 
коэффициент уснления 15,2 06. Хотя первоначальная конструкция 
антенны предназначалась для кабеля ‚питания, имеющего волновое 
сопротивление 52 ом, она без дополнительных изменений может быть 
согласована с коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 
60 ом, так как в у-образной схеме согласования имеется подстроечный 
конденсатор, емкость которого изменяется от 1 до 8 пф и тем самым 
осуществляется точное согласование антенны с кабелем питания. 
Внешняя защитная оболочка коаксиального кабеля на длине 15 мм 
от его конца удаляется, и оплетка кабеля обматывается несколькими 
витками посеребренного медного провода диаметром 1 мм, который 
затем припаивается к несущей трубке антенны. Внутренняя жила 
кабеля подсоединяется к’ йодстроечному конденсатору. Все соеди- 
нения должны быть хорошо пропаяны и надежно защищены от воз- 
действия влаги. 


40-10. СРАВНЕНИЕ АНТЕНН «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» 
И МНОГОВИБРАТОРНЫХ АНТЕНН 


В табл. 10-2 сравниваются свойства типичной антенны «волновой 
канал» и многовибраторной антенны. Для сравнения выбрана девяти- 
элементная антенна «волновой канал» для диапазона 2 м, имеющая 
коэффициент усиления 10,3 06, и многовибраторная антенна. имею- 
щая 12 элементов, расположенных в три этажа, имеющая такой же 
коэффициент усиления. 

Проводимое сравнение совершенно однозначно показывает, что 
с точки зрения электрических параметров многовибраторная антенна 
значительно превосходит антенну «волновой канал». Большая полоса 
пропускания многовибраторной антенны означает, что геометриче- 
ские размеры ее элементов не очень критичны. Ширина основного 
лепестка в горизонтальной плоскости, равная 60°, обеспечивает воз- 
можность вести работу в широком секторе направлений, не повора- 
чивая антенну. Кроме того, слабые станции при использовании такой 
антенны легче принимать, так как меньше вероятность, что их можно 
не заметить, как это часто бывает при использовании антенны «волно- 
вой канал», которая имеет чрезвычайио острую диаграмму направ- 
ленности. Однако основным преимуществом многовибраторной антенны 
является значительная концентрация электромагнитного излучения 
в вертикальной плоскости при небольшом угле возвышения основного 
лепестка диаграммы направленности, что является безусловным пре- 
имуществом многовибраторной антенны при связях на большие рас- 
стояния. Таким образом, многовибраторная антенна в диапазоне 
УКВ дает значительно лучшие результаты, чем антенна «волновой 
канал», имеющая равное с ней усиление. 

В отношении же простоты конструкции и занимаемой антенной 
площади антенна «волновой канал», безусловно, имеет преимущество 
перед многовибраторной антенной, что и объясняет такое широкое 
использование антенн «волновой канал» в диапазоне УКВ. 

Можно использовать несколько антенн «волновой канал», рас- 
положенных друг над другом. При таком «многоэтажном» располо- 
жении отдельных антенн получается антенная система, которая соче- 
тает преимущества многовибраторных антенн (большую концентра- 
цию излучения в вертикальной плоскости при небольших вертикаль- 
ных углах возвышения) с простотой конструкции антенн «волновой 
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аблица 10-2 


Сравнение параметров антенны „волновой канал“ 
и многовнбраторной антенны (поляризация горизонтальная) 


Параметры и свойства 


Две 


Девятиэлементная антенна м 


«волновой канал». 
Усиление 10,1 06 


Электрические 
параметры: 


Полоса пропускания при 
КСВ ==1:1,5 


Ширина диаграммы на- 
правленности в гори- 
зонтальной плоскости 
ПО половинной МОЩ- 
ности 


Вертикальный угол излу- 
чения 


Фокусировка излучения 
в вертикальной пло- 
скости 


Механические 
свойства: 


Вибраторы 
Общая длина элементов 


Общая длина несущих 
конструкций 


Полотно антенны в гори- 
зонтальной плоскости 

Полотно антенны в вер- 
тикальной плоскости 


Ветровое сопротивление 
Конструктивное выпол- 
нение 


==3 Мгц 


40° 


> 10° 


надцатиэлементная 
ноговибраторная 
антенна. 


Усиление 10,3 06 


> 15 Мгц 


60° 


<5° 


Излучение равномер-| Резко выраженная 


но распределено в 
широком вертикаль- 
ном секторе 


фокусировка из- 
лучения под низ- 
кими углами воз- 


Излучение под не- вышения 
большими углами 
возвышения выра- 
жено слабо 
1 6 


== 8,50 м 


== 12,00 м плюс 


6,00 м линии связи 


| мачта длиной около | По 
2,10 м 


меньшей мере 


8,00 м несущих 


конструкций 


2,50 м? 


Небольшое 


0,60 м 
4,00 мё 


Очень большое 


Простое и экономное | Сложное и тре- 


бующее большо- 
го расхода кон- 
структивных ма- 
териалов 
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канал». Конструкция такой антенны полностью металлическая, и для 
крепления антенн необходимо иметь только одну несущую мачту 
в отличие от многовибраторных антенн. 


10-11. МНОГОЭТАЖНЫЕ АНТЕННЫ «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» 


Конструкций многоэтажных антенн «волновой канал» можно 
предложить множество с различным числом элементов в каждом 
этаже, различным числом самих этажей, отдельных антенн «волновой 
канал» или с разными расстояниями между этажами. 

Расстояние между этажами обычно равно, так же как и у много- 
вибраторных антенн, приблизительно 0,5%. Максимальное же уси- 
ление достигается при расстояниях между этажами, 0,6-—0,7А. Заме- 
чания, сделанные по позоду способов питания горизонтально распо- 
ложенных друг над другом прямолинейных полуволновых вибрато- 
ров, в полной мере относятся и к питанию многоэтажных антенн 
«волновой канал». Отличие заключается в том, что в случае много- 
этажной антенны «волновой канал» входное сопротивление каждого 
этажа ниже, чем в случае простых полуволновых вибраторов, что 
следует учитывать пра согласовании. В каждой плоскости излуча- 
тель выполняется или в виде прямого вибратора с Т-образной схемой 
согласования, или в виде шлейфового вибратора, что позволяет 
в полной мере использовать преимущества металлической конструк- 
ции антенны. 

Обе конструкции вибратора имеют и свои достоинства и недо- 
статки. Например, Т-образная схема имеет то достоинство, что поз- 
воляет достигать точного согласования с кабелем питания путем 
изменения положения зажимов, но в то же время имеет недостаток, 
заключающийся в том, что в этом случае вибратор нагружается 
индуктивной составляющей полного сопротивления Т-образной схемы. 
Этот недостаток может быть частично устранен включением в схему 
конденсатора, но в диапазоне УКВ из-за конструктивных трудностей 
такой способ обычно неприменим. С другой стороны, шлейфовый 
вибратор, обладая лучшими электрическими харакгеристиками, не 
позволяет проводить дополнительную регулировку входного сопро- 
тивления. Этот недостаток виолне устраним тем, что вся антенная 
система может быть согласована с линией питания с помошью соот- 
ветствующей согласующей или трансформирующей схемы. 

Так как создание собственной конструкции многоэтажной антенны 
«волновой канал» требует много времени и не всегда приводит к же- 
лаемым результагам, то при конструировании таких антенн рекомен- 
дуется следовать уже проверенным и отработанным конструкциям, 
описанным ниже. 

Двухэтажная восьмиэлементная антенна «волновой канал» ОГЗЕМ. 
Эта конструкция антенны была предложена радиолюбителем РЕЗЕМ 
(рис. 10-41). При расстоянии между элементами каждой отдельной 
антенны «волновой канал» 0,25 входное сопротивление каждой 
антенны составляет приблизительно 10—15 ом. При использовании 
шлейфового вибратора с проводниками разного диаметра (см. 
рис. 10-41} входное сопротивление кажлого этажа увеличивается 
в 9 раз и входное сопротивление оказывается равным 110 ом. Обе 
антенны «волновой канал» соединяются между собой линией связи, 
электрическая длина которой равна А/2 и которая, как уже упоми- 
налось выше, может рассматриваться как параллельное соединение 
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двух четвертьволновых трансформаторов. Так как входное сопротив- 
ление каждой антенны 110 ом, а сопротивление линии питания выби- 
рается 240 ом, то волновое сопротивление соединительной линии 


должно равняться 


7 110 480 — 230 ом. 


Из рис. 1-24 видно, что двухпроводная линия имеет волновое сопро- 


тивление, равное 230 ом, при отношении расстояния между провод- 


никами к днаметру проводников, равном 3,5 : І (изоляция между про- 
водниками воздушная). Если соединительную линию изготовлять из 
алюминиевого провода диаметром 6 мм, то расстояние между цен- 
трами проводников должно равняться соответственно 21 мм, а при 
диаметре проводника 10 мм — 35 мм. Для обеспечения хорошего 
согласования следует точно соблюдать указанные соотношения между 
размерами соединительной линии Пассивные элементы антенны могут 
изготовляться из трубок диаметром от 15 до 95 мм, причем с увели- 
чением диаметра увеличивается полоса пропускания антенны. Однако 
в любом случае при указанных размерах антенна работает без замет- 
ного уменьшения коэффициента усиления во всем диапазоне 2 м. 
В направлении основного излучения коэффициент усиления антенны 
равен 12 06. К 
Двухэтажная двенадцатиэлементная антенна «волновой канал» 
(по 6 элементов в каждом этаже). Двухэтажная антенна «волновой 
канал» предложена ралиолюбителем ОНЗЕ и имеет оригинальную 


910 


> 920 


Ф 920 Е хе 
вых 


21м.м(между центрами 
проводников) 


Е —> 


лновой канал» «4 элемента над 4 эле- 
иаметр от 15 до 25 мм, резонансная 


Рис. 10-41. Эскиз двухэтажной антенны «во. 
ментами» (все пассивные элементы имеют ді 
частота 145 Мгц). 
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схему питания (рис 10-42). 
Принцип работы этого устрой- 
ства заслуживает особого рас- 
смотрения. 

На рис. 10-43 отдельно изо- 
бражен питаемый элемент ан- 
тенны (прямоугольник с пери- 
метром 3 048 мм). Данная кон- 
струкпия предназначена для 
работы в диапазоне 2 м, и, 
таким образом, общая длина 
питаемого элемента соответст- 
вует 1,5А, или каждая половина 
прямоугольника имеет длину 
0,754. При этих данных син- 
фазное возбуждение обеих пло- 
скостей невозможно. Однако, 
учитывая длину Ү-образной 
Рис. 10-42. Двухэтажная антенна ‹вол- линии (рис. 10-43, 6), каждый 
новой канал» ОНЗЕ\М. проводник которой имеет длину 

№ 285 мм, и рассматривая верх- 
нюю и нижнюю части прямо- 
угольника в отдельности, ви- 
дим, что каждый из них сов- 
местно с общей для верхней и 
нижней частей У-образной ли- 
нией образует квадрат, имею- 
щий общую длину 1А. 

На рис. 10-43, в показаны 
в виде стрелочек направления 
тока в проводниках питаемого 
элемента антенны. Из рисунка 
видно, что все горизонтальные 
провсдники питаемого элемента 
возбуждаются синфазно. Таким 
образом, питаемый элемент из- 
лучает в трех плоскостях (У- 
образная линия также излу- 
чает). Расстояние между эта- 
жами несколько превосходит 
А19 (1 144 мм) при длине не- 
сущих траверс антенны по ІА 
(2 100 мм). Размеры элементов 
антенны и расстояния между 
ними нанесены на рис. 10-42, а 
размеры питаемого элемента 
совместно с размерами Ү-об- 
разной линии изображены на 
рис. 10-43. 

Пассивные элементы изго- 
товляются из алюминиевых пру- 
тиков диаметром 5 мм, а пи- 
таемый элемент с У-образной линией питания — из материала диа- 
метром 8 мм. В предложенной конструкции несущие траверсы были 
изготовлены из Ч-образной алюминиевой шины размерами 
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Рис, 10-43. Вибратор антенны ОНЗЕ\”. 
а — питаемый элемент антенны и У-об- 
разная линня; б — половина возбуж- 
даемого элемента с У-образной линией; 
в — общий вид вибратора. 
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20х 20х92 мм. Приведенные выше размеры конструктивных элемен- 
тов некритичны; могут допускаться отклонения от них до +2090. 

Входное сопрофивление в гочке питания равняется 70 ом. В слу- 
чае использования” кабеля с волновым сопротивлением 60 ом рас- 
согласование не превосходит допусгимого. В случае использования 
в качестве линии питания коаксиального кабеля необходимо обя- 
зательно применять симметрирующую схему. Коэффициент усиления 
антенны — приблизительно 13 06. 

Двухэтажная антенна «волновой канал» с девятью элементами 
в каждом этаже. Девятиэлементная антенна, изображенная на 
рис. 10-31, может быть легко превращена в двухэтажную антенну 
присоединением второй такой же антенны. Размеры антенны остаются 
теми же, кроме несколько измененных размеров Т-образной схемы 
согласования, и поэтому на рис. 10-44 изображены только оба вибра- 
тора вместе с трансформирующими схемами. 

Приведенные размеры соединительной линии должны быть точно 
выдержаны, нри этом в точках ХХ результирующее входное сопро- 
тивление равно 240 ом и вся система может быть непосредственно 
подключена к ленточному кабелю с волновым сопротивлением 240 ом. 
При питании антенны по коаксиальному кабелю 60 ом согласование 
может быть получено с помощью полуволновой петли, как показано 
на рис. 1-57. Если для изготовления соединительной линии исполь- 
зуются трубки других диаметров, следует особенно обратить вни- 
мание на то, чтобы отношение расстояния между проводниками к диа- 
метру самих проводников равнялось 3:1, так как от него зависит 
волновое сопротивление соединительной линии. Расстояние между 
зажимами Т-образной схемы согласования во всех случаях должно 
быть 347 мм. На рис. 10-45 дан общий вид антенны в смонтированном 
состоянии. 


Г н | 
Точки питания 
2400м 
| Д=35 мм, 
диаметр Всет трубок 
12мм 


Рис. 10-44. Схема питания антенны «вол Рис. 10-45. Двухэтажная антенна 
новой канал» «9 элементов над 9 элемен- «волновой канал» «9 элементов над 
тами». 9 элементами», 


Диаграмма направленности 
рассматриваемой антенны по- 
казана на рс. 10-46. Коэффи- 
циент усиления в направлении 
основного излучения равен 1306. 

Четырехэтажная антенна 
«волновой канал» с четырьмя 
элементами в каждой плоскости. 
Две антенные системы из 4 эле- 
ментов расположенных над 
4 элементами, при расположе- 
нии в вертикальном направле- 
нии друг над другом представ- 
ляют собой антенную систему, 
имеющую отличные электриче- 
ские параметры в диапазоне 
2м и дающую хорошие резуль- 
Рис. 10-46. Диаграмма иаправленности таты при проведении дальних 
антеины «волновой каиал» в горизон- связей. Общий вертикальный 
тальноре плосксети «9 элементов над размер антенной системы равен 

5 3,35 м. Размеры, приведенные 

при описании антенны «4 эле- 

мента над 4 элементами» остаются без изменений, а сами эти антен- 

ные системы располагаются на расстоянии А/2 друг от друга. На 

рис. 10-47, а изображены только вибраторы такой антенной системы, 
а на рис. 10-47, 6 дан общий вид антенной системы сбоку. 

Так как в точках ХХ, как верхних, так и нижних этажей входное 
сопротивление равно 240 ом, то эти точки могут быть соединены отрез- 
ком линии, имеющей волновое сопротивление 240 ом любой длины. 
Точно в центре этой линии связи находятся общие точки питания 
всей антенной системы 77. Так как в точках 72 параллельно соеди- 
няются верхняя и нижняя половины антенной системы, то входное 
сопротивление в них 120 ом. Следовательно, вся антенная система 
в целом может питаться по симметричной линии с волновым сопро- 
тивлением 120 ом. Но так как обычно такие линии редко бывают 
в распоряжении радиолюбителей, то входное сопротивление 120 ом 
в точках 77 снова трансформируют в сопротивление, равное 240 ом, 
с помощью четвертьволнового трансформатора и подключают непо- 
средственно к ленточному кабелю с волновым сопротивлением 240 ом 
или с помощью полуволновой петли описанным уже выше образом — 
к 60-омному коаксиальному кабелю. Волновое сопротивление чет- 
вертьволнового трансформатора, подключаемого к точкам 27, должно 


быть У120-240 — 170 ом, что соответствует, как видно из рис. 1-24, 
отношению расстояния между проводниками к диаметру проводни- 
ков 2,2 :1. Геометрическая длина такого четвертьволнового трёнс- 
форматора должна равняться ^/2 . 0,98, что на частоте 145 Мгц соот- 
ветствует приблизительно 510 мм. Конструктивно трансформатор 
обычно изготовляется из проводников соответствующего диаметра, 
укрепленных на полосе гетинакса, имеющей достаточную ширину. 

Другой способ питания антенны реализуется следующим обра- 
зом. Линии Ди Ё, в этом случае выбираются длиной, равной нечет- 
ному числу четвертей рабочей длины волн, т. е. 1/4А, 3/44, 5/4А ит. д. 
Из практических соображений обычно выбирают длину, равную 
0,75А. При этом линии /, и [5 трансформируют подключенные к ним 
сопротивления таким же образом, что и четвертьволновые трансфор- 
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Рис. 10-47. Четырехэтажная антенна «волновой канал» (4 эле- 


мента, 4 элемента, 
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маторы. Следовательно, входное сопротивление в точках 77 зави- 
сит от волнового сопротивления этих линий. Имея в виду, что в точ- 
ках 22 необходимо иметь входное сопротивление, равное 240 ом 
и что в этих точках обе соединительные линии соединяются парал: 
лельно, их волновое сопротивление может быть определено из из- 


вестной формулы 2 = |/ 240 ·480 = 340 ом. Следовательно, волновое 
сопротивление линий и [, должно равняться 340 ом. Из графика 
рис. 1-24 видно, что отношение расстояния между проводниками 
к диаметру прояодников для сопротивления 340 ом равно 8,5: 1 
Такую линию довольно просто изготовить. При рабочей частоте 
145 Мгц (0,75% 155,3 см) длины линий Дир с учетом коэффициента 
укорочения равны Д == р = 155,3 0,97 == 150,64 = 151 см. На 
рис. 10-48 изображена четырехэтажная антенна «волновой канал» 
с пятью элементами в каждой плоскости, сконструированная РІ6МН. 


16-12. МНОГОЭТАЖНАЯ АНТЕННА «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» 
С БОЛЬШОЙ ДЛИНОЙ НЕСУЩЕЙ ТРАВЕРСЫ 


Антенны волновой канал» с удлиненной несущей траверсой 
также можно располагать друг над другом, но при этом расстояние 
между этажами выбирается, не как обычно, равным 0,5—0,7А, так 
как в этом случае коэффициент усиления при увеличении числа этажей 
растет незначительно и ни в коей мере не соответствует увеличению 
расходов конструктивных материалов, а равным ?/, длины одной 
отдельной антенны. Например, для девятиэлементной антенны «вол- 
новой канал», предложенной 2261 (рис. 10-37), расстояние между 


Волновое ‘сопротивление 
3400м , поэтому 
8 точкат 22=2400м 


21 
| ХХ по 2400л 


Рис. 10-49. Питание двухэтажной девятизлеменғной антенны «волновой канал» 
с большим расстояннем между этажами. 
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двумя этажами должно равняться {= 
2,80 м, для пятнадцатиэлементной ан- Г 
тенны «волновой канал» с удлиненной 
несущей траверсой расстояние между 
двумя этажами в диапазоне 2 м долж- 
но равняться 6,40 м (длина траверсы 
4,5^). 

Вследствие увеличенного рас- 
стояния между этажами такие ан- 
тенны обычно изготовляются только 
двухэтажными и их согласование с 
линией питания уже нельзя осущест- 
влять, как обычно, с помощью двух 
четвертьволновых трансформаторов, 
соединенных параллельно. Однако, 
как уже рассматривалось выше, в этом 
случае можно использовать линии, 
которые имеют длину, равную нечет- 
ному числу четвертей рабочей длины 
волны, которые обладают по отношению к трансформации подклю- 
чаемых к ним сопротивлений теми же свойствами, что и четверть- 
волновые трансформаторы. В качестве примера рассмотрим питание 
двухэтажной антенны «волновой канал» с удлиненной несущей тра- 
версой и с девятью элементами в каждой плоскости (см. рис. 10-37). 
Как уже говорилось выше, расстояние между этажами равно в этом 
случае 2,80 м, что соответствует приблизительно 1,5А. Таким обра- 
зом, если обе плоскости антенны соединить по кратчайшему пути, то 
расстояние между точками 27 и точками ХХ в верхней и нижней 
плоскостях будет равно 0,75А (см. рис. 10-49). 

То, что расстояние между плоскостями антенн в этом случае 
будет фактически несколько больше, чем 2,80 м (а именно 3,10 м), 
не играет в данном случае существенной роли. Если входное сопро- 
тивление в точках ХХ каждой плоскости 240 ом, то для получении 
в точках 27 также входного сопротивления, равного 240 ом, соеди- 
нительные линии должны иметь волновое сопротивление 340 ом 


(2 =У 240-480). Они могут быть изготовлены из алюминиевой 
трубки диаметром 6 мм, причем расстояние между центрами провод- 
ников должно равняться 51 мм (отношение 1: 8,5). На рис. 10-50 
изображена антенна «волновой канал» с удлиненной несущей тра- 
версой с семью элементами в каждой плоскости, изготовленная 
РЕ6ЕК. 


Рис. 10-50. Двухэтажная антенна 
«волновой канал» с увеличенной 
длиной несущей траверсы «7 эле- 
ментов над 7 элементами» РЕК. 


А. 


ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 


Специальные конструкции антенн 
диапазона УКВ и диапазона дециметровых вопн 


11-1. ВИБРАТОР С УГОЛКОВЫМ РЕФЛЕКТОРОМ 


Вибратор с уголковым рефлектором представляет собой антенну, 
обладающую значительным коэффициентом усиления и большим об- 
ратным ослаблением. Однако в диапазоне 2 м сам рефлектор еше 
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Направление 
основного 
излучения А 
——— 


Вибратор 


Рис. 11-1. Вибратор с уголковым рефлектором. 
а -—- вид сбоку; б — вид спереди. 


настолько громоздок, что выполнение вращающейся антенны кон- 
структивно чрезвычайно сложно. Но эта антенна на стационарных (по 
направлению) линиях связи, особенно при требовании большого обрат- 
ного ослабления, безусловно, является наиболее целесообразной. Қак 
показывает уже само название антенны, ее рефлектор выполнен в виде 
согнутой пополам рефлекторной решетки. Обычно на практике выби- 
рают величину угла сгиба равной 90, 60 и при случае 45°. Излучатель 
располагается между плоскостями рефлекторной решетки в плоскости, 
делящей угол сгиба пополам (рис. 11-1). 

Сам излучатель может быть выполнен в виде полуволнового, вол- 
нового или шлейфового вибратора. В частности, если предъявляются 
повышенные требования к широкополосности антенны, то в этом 
случае излучатель изготовляется в виде широкополосного вибратора. 
Вибратор располагается на расстоянии А от уголкового рефлектора, 
так, чтобы, как и в случае расположения вибратора перед плоской 
рефлекторной решеткой, входное сопротивление самого вибратора 
не изменялось при подключении рефлекторной решетки. Это расстоя- 
ние Д в данном случае зависит от угла сгиба уголкового рефлектора 
и равно 0,33 А при угле сгиба 90° и 0,48%, при 60°. Ширина рефлектор- 
ной решетки должна по меньшей мере равняться 0,6А, (чем больше 
ширина рефлекторной решетки, тем больше величина обратного ос- 
лабления). Если рефлекторная решетка изготовляется из металличе- 
ских трубок или прутков, то расстояние между ними Б должно быть 
не больше 0,6А. Для изготовления рефлекторной стенки можно ис- 
пользовать и провод диаметром 1 мм, при этом требование о расстоя- 
нии между соседними проводами (Б < 0,06А) остается без изменений. 

Еще лучше, если рефлектор изготовлен из густой металлической 
сетки или тонкой металлической фольги. Длина стороны уголкового 
рефлектора в первую очередь определяет получаемое усиление. Коэф- 
фициент усиления при длине стороны В, равной 1А, равен 10 06 и уве- 
личивается до 19 06 при увеличении стороны уголкового рефлектора 
до 2%. Еще больший коэффициент усиления может быть получен, 
когда вместо полуволнового вибратора в качестве излучателя исполь- 
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зуется волновый вибратор. При этом, однако, увеличивается соответ- 
ственно и ширина рефлекторной решетки Г, так что очень часто полу- 
чаемый выигрыш в коэффициенте усиления не идет ни в какое срав- 
нение с увеличением расхода конструктивных материалов. Уголко- 
вый рефлектор может использоваться для нескольких антенн, для чего 
его размеры рассчитываются на самую низкую рабочую частоту и затем 
в плоскости, делящей угол раскрыва уголкового излучателя пополам, 
располагаются параллельно друг другу излучатели антенн различ- 
ных диапазонов на соответствующих расстояниях от уголкового реф- 
лектора. 

В табл. 11-1 приведены размеры уголковых антенн для частот 
145 и 430 Мгц. Для других частот размеры уголковой антенны могут 
легко быть определены по при- 


ом 
100 — веденным выше данным. 
Ват Га м Если предположить, что 
ГУД | ^о ширина рефлекторной стенки Г 
75 Ку равняется по меньшей мере 
КУУ А2 + А и сторона уголкового 
СУДУ излучателя В имеет длину, рав- 
Ўу ную 1,5—2А, то в этом случае 
50 $7 - справедливы диаграммы, приве- 
<“ ру денные на рис. 11-2. 
$ Приведенные на графиках 
25 / З значения входного сопротивле- 
$ ния относятся к тому случаю, 
$2, дб когда в качестве излучателя ис- 
0 2 пользуется полуволновый виб- 
0 2 ратор. Входное сопротивление 
0,1 0,2 0,3 0,9 0,5 А антенны изменяется  соответ- 
16 50 6 160 > 
у Угол раскрыва о: = 90° х Угол раскрыва с = 45° < 
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ТАРЕ 
и а] 0 ЕЧ Рис. 11-2. Зависимость входного со- 


0 01 02 03 04 05 противления вибратора с уголковым 
Рарстояице А А И а рефлектором от угла раскрыва @ и 
А расстояния между вибратором и реф- 

6) лектором. 
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ственно при использовании вместо полуволнового вибратора в ка- 
честве излучателя шлейфового, широкополосного нли волнового виб- 
ратоэа. Например, при использовании, в качестве излучателя шлей- 
фового вибратора входное сопротивление увеличивается в 4 раза. 
Таким образом, подбирая расстояние А до рефлектора и вид излуча- 
теля, можно добиться точного согласования уголковой антенны с ли- 
нней передачи без дополнительных согласующих устройств. 


Таблица 11-1 
Размеры с уголковым отражателем для диапазонов 145 и 430 Мгц 


Частотный диапазон, Мгц 15 | 439 | 433 
Угол раскрыва рефлектора, 
арада аа» со 90 60 
Длина стороны рефлектора, см 207 70 140 
Ширина рефлектора, см... .| 2125 2= 42 2= 42 
Расстояние между трубками 
рефлектора А, см... .... = 12,5 =4 =4 
Длина вибратора, см ...... 97 31,4 31,2 
Расстояние между вибратором 
и рефлектором, см...... 70 24,0 33,5 
Сопротивление в точках пита- 
НИЯ, Ом. а н ....| 265 == 65 — 65 
Усиление антенны, 06 ..... 10 10 12 


11-2. СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА 


Спиральная антенна отличается от других антенн, обладающих 
направленным излучением, в первую очередь тем, что ее поле излу- 
чения имеет круговую поляризацию. В случае применения такой ан- 
тенны необходимо, чтобы как передающая, так и приемная антенны 
имели круговую поляризацию излучения. 

Круговая поляризация имеет место, когда проводник наматы- 
вается в направлении излучения в виде спирали, причем необходимо, 
чтобы общая длина проводника в одном витке равнялась 1А, что соот- 
ветствует при учете коэффициента укорочения диаметру витка р, 
равному приблизительно 0,31А. Предполагается, что для получения 
круговой поляризации используется по меньшей мере три витка, так 
как поляризация излучения будет тем ближе к круговой, чем больше 
витков имеет антенна. Простая спиральная антенна излучает в обе 
стороны в направлении своей оси. Для получения одностороннего 
излучения и увеличения коэффициента усиления антенны исполь- 
зуется дисковый рефлектор. 

Схематическое изображение спиральной антенны с необходимыми 
размерами приведено на рис. 11-3. 

Спираль изображена на этом рисунке упрощенно. Диаметр спи- 
рали Р, равный 0,31А, может быть рассчитан по отношению к частоте 
по формуле 

9 300 


р [см] = [Ма . 
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Зная диаметр витка, можно оп- 
ределить длину проводника, об- 
разующего виток Ё: 

І = р. 314. 


К важным конструктивным 
размерам этой антенны отно- 
сится также угол подъема спи- и 
рали, который может меняться изпучения 
в пределах от 6 до 24°, однако Рис. 11-3. Схематическое изображение 
на практике наиболее часто угол спиральной антенны. 
подъема спирали выбирают рав- 
ным 14°, так как при этом антенна имеет оптимальные электрические 
параметры. При угле подъема спирали 14° расстояние между витка- 
ми 5 равно 0,24. Это расстояние относительно частоты можно рас- 
считать по формуле 

7200 


У [Мгц 

Диаметр дискового рефлектора выбирается небольшим, но всегда 
больше, чем 0,5%, так как при этом входное сопротивление спиральной 
антенны при подключении рефлектора меняется незначительно. При 
больших диаметрах рефлектора увеличивается величина обратного 
ослабления. Наиболее часто диаметр рефлектора выбирают равным 
удвоенному значению диаметра витка спиральной антенны, т. е. 0,624. 
Рефлекторы могут быть как дисковыми, так и квадратными. В диапа- 
зоне дециметровых волн рефлекторы можно изготовлять из жести, а 
в диапазоне УКВ рефлекторы изготовляются обычно таким образом, 
как показано на рис. 11-4 или 11-7. Расстояние между рефлектором и 
началом спирали целесообразно выбрать равным 0,13А. Относительно 
частоты это расстояние может быть определено по формуле 


3 900 
У Мгц] 

Входное сопротивление спиральной антенны почти не нмеет реак- 
тивных составляющих и равно 120—150 ом в зависимости от размеров 
спирали. Питание антенны несиммет- 
ричное с помощью коаксиального ка- 
беля. 

Спиральная антенна обладает ши- 
рокой полосой пропускания. При 
расстоянии между витками $, рав- 
ном 0,24А, при допущении макси- 
мального КСВ в линии питания (1,35) 
соотношен ие частот, в пределах ко- 
торых антенна работает удовлетво- 
рительно, равно 1 : 1,6. 

Коэффициент усиления спираль- 
ной антенны зависит от числа вит- 
ков п, шага намотки 8 и длины витка 
спирали Г и увеличивается прибли- 
ш-шадба из жести любого диаметра зительно пропорционально с увели- 

с отверстием посередине для чением числа витков. При углах 
кабеля питания подъема спирали, равных 12—15°, 

и при наличии по крайней мере трех 
витков в спиральной антенне ее ко- 


О [см] 


А [см] = 


Рис. 11-4, Простой рефлектор 
для спиральной антенны, 
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и эффициент усиления может быть 
! рассчитан по формуле 


а [96] = 10 105 /25л - 15. 
При обычных на практике раз- 


Полистираловая мерах шага намотки спирали 
| шайба провойин 95 = 0,247, и диаметра витка 


и; 
1/ Копксип.льный кабель 


оо а антенны р = 0,31А коэффициенты уси- 

р=7мм. Рефлентор ления (06) спиральной антенны, 

а) 227 рассчитанные по этой формуле, 

при различном числе витков 

9 принимают следующие значе- 
НИЯ: 

4 З витка — 10,1 06; 4 — 11,3; 

16мм. Волновое 5— 19,3; 6 — 13,1; 7 — 13,8; 


Волнов, сопротивление 8 ?ола сопротивление 814,4; 9 — 14,9; 10—15,3; 
1:0=44:1 6) =870м 7:4=387 11—15,7 и 12 витков — 16,1 06. 
Если электромагнитныевол- 

Рис. 11-5. Конструкция концентриче- ны с круговой поляризацией 
ского четвертьволнового согласующего принимаются на антенну, обла- 
трансформатора для спиральной ан- дающую линейной поляриза- 


тенны. р 
а — продольный разрез; б — попереч- цией, то в этом случае теряется 
ный разрез. половина энергии, переносимой 


электромагнитными волнами, 
что соответствует потерям в 3 06. Однако с помощью спираль- 
ных антенн можно излучать или принимать линейно поляризованные 
электромагнитные волны. Для этого используют группу из двух 
спиральных антенн с противоположной намоткой (т. е. если одна ан- 
тенна имеет правостороннюю намотку, то вторая антенна имеет лево- 
стороннюю намотку). При этом если эти две антенны располагаются 
рядом друг с другом в горизонтальной плоскости, то поляризация поля 
горизонтальная, а если онн располагаются одна над другой в верти- 
кальной плоскости, то поляризация поля вертикальная. В случае, 
если обе спиральные антенны имеют одну и ту же намотку, то поляри- 
зация поля остается круговой, но параллельное соединение двух спи- 
ральных антенн дает очень удобное с точки зрения согласования ан- 
тенны с линией передачи входное сопротивление (65—70 ом). В этом 
случае становится возможным без включения дополнительных транс- 
формирующих устройств непосредственно питать антенну при помощи 
обычного коаксиального кабеля. По сравнению с антенной «ВОЛНОВОЙ 
канал», имеющей равное усиление со спиральной антенной, последняя 
занимает несколько меньше ме- 
ста и, кроме того, обладает по- 60м (16.5см] 
лосой пропускания, значитель- А 
но превосходящей полосу про- 
пускания антенны «волновой 
канал». 

Согласование входного со- 
противления спиральной ан- 
тенны с волновым сопротивле- 
нием линии передачи удобнее 
всего осуществлять с помощью 
коаксиального четвертьволно- 


вого трансформатора, сопротив- рис. 11-6. Спиральная антенка для дна- 
ление которого рассчитывается пазона 2 м. 


65,5смі22см) 


50см (16,5см)} 


350см{18,5см) 


«им (0см) 


224 


по известной формуле 


2р =У 2-2. 
Если положить входное сопротив- 
ление спиральной антенны 4д рав- 


ным 125 ом и потребовать согла- 
сования этого сопротивления с ко- 
аксиальным кабелем, имеющим 
волновое сопротивление 60 ом, то 
волновое сопротивление такого 
концентрического четвертьволно- 
вого трансформатора должно быть 
равно: 


Гр = 125.60 = И 7 500 —86,бом. 


Из графика рис. 1-25 видно, что 

концентрическая линия имеет вол- 

новое сопротивление 87 ом, когда 

Рис. 11-7. Внешний вид спиральной О 

аитённы БІБМН. реннего проводника к внутреннему 
диаметру наружного проводника 
равно 1: 4,4. 

На рис. 11-5 показана практическая конструкция оформления 
четвертьволнового трансформатора со всеми необходимыми разме- 
рами. 

Общая длина согласующего устройства с учетом коэффициента 
укорочения равна 0,24%. 

На рис. 11-6 показана спиральная антенна, рассчитанная на диа- 
пазон 2 м. Размеры спиральной антенны для диапазона 70 см обозна- 
чены в скобках. В данном случае диаметр рефлектора был выбран 
равным 1А. Разумеется, диаметр рефлектора может быть уменьшен до 
0,62 без изменения всех остальных размеров антенны. 

Для изготовления спирали особенно подходит 10-мм дюралевый 
прут, обычно применяемый для громоотводов, так как его очень легко 
сгибать. Спираль укрепляется на деревянных планках, а вся антенна 
в точке ее центра тяжести крепится к деревянной несущей мачте. 

На рис. 11-7 изображена спиральная антенна, выполненная ра- 
диолюбителем ОЕ6МН. 


11-3. АНТЕННА «ДВОЙНОЙ КВАДРАТ» ДЛЯ ДИАПАЗОНА УКВ 


На рис. 11-8 изображена четырехэлементная антенна «ДВОЙНОЙ 
квадрат», сконструированная радиолюбителем РМЗАЕК для диапа- 
зона 9 м. Эта антенна имеет очень большое обратное ослабление, хотя 
при этом настройка рефлектора очень критична. Напротив, размеры 
обоих рефлекторов значительно менее критичны. Особенно заметно, 
что наибольший коэффициент усиления достигается при расстоянии 
между первым и вторым директором, равным 0,54. 

При учете замечаний, сделанных относительно выбора размеров 
элементов антенны «двойной квадрат», следует стороны элементов 
антенны для диапазона 2 м несколько увеличить; при этом длина 
настроечных шлейфов будет еще меньше. Если имеется возможность 
точной настройки каждого элемента, то настроечные шлейфы после 
настройки вообще удаляются. А 
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Рис. 11-8, Антенна «двойной квадрат» для напазона УКВ Б аз- 
меры указаиы в миллиметрах. 5 А б аси 


14-4. ЛОГАРИФМИЧЕЁКИ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА 


Логарифмически периодические антенны являются относительно 
новой конструкцией широкополосных направленных антенн, приме- 
няемых в диапазоне УКВ и диапазоне дециметровых волн. Большая 
полоса пропускания антенны в сочетании со значительным коэффи- 
циентом усиления достигается за счет довольно большого расхода 
конструктивных материалов, поэтому применение логарифмической 
антенны только для радиолюбительских диапазонов обычно непрак- 
тично; но она применяется как всеволновая антенна для приема теле- 
видения, включая одновременно и любительские диапазоны 2 м и 
70 см. 

Характерным для логарифмически периодической антенны 
(рис. 11-9) является то, что она состоит из множества элементов, соеди- 
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Рис. 11-9. Логарифмически периодическая аитеина, 
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Рис. 11-10. Конструкция логарифмической антеины в 
виде сужающегося проволочного меандра, 0, == 60°. 


ненных параллельно, и самый длинный элемент антенны имеет длину 
^/2 относительно Амакс (максимальной длины волны рабочего диапазона 
антенны), а самый короткий элемент имеет длину, равную МЗ отно- 
сительно Амин: 

Вибраторы соединяются между собой перекрещенными соедини- 
тельными линиями, и линия передачи подключается к самому корот- 
кому вибратору. Излучение, как и в случае обычного прямого вибра- 
тора, имеет линейную поляризацию, и основное излучение направлено 
от самого длинного вибратора в сторону самого короткого, так что 
своей вершиной логарифмическая антенна должна быть направлена 
в сторону корреспондента. 

Коэффициент усиления такой антенны зависит от величины угла 
а и плотности взаимного расположения вибраторов. При углах о, 
лежащих в пределах от 10° до 45°, и плот- 
ном расположении вибраторов получае- Таблица 11-2 
мы. познат усиления равен обычно разы еры логарифми- 

— А уменьшением угла @ коэффи- ческой антенны, при- 
циент усиления антенны увеличивается. веденной на рис. 11-10 
Входное сопротивление антенны имеет (полоса пропускания от 
порядок 60 ом, а клеммы симметричны 45 до 930 ря ), мм 
относительно земли. ц), 


На рис. 11-10 показана другая кон- 1==3 000 1==2 600 
струкция логарифмической антенны В 2=2 120 Ш == 1 840 
виде суживающегося проволочного меанд- 3==1 500 Ш = 1 300 
ра. Структура расположения элементов 4 == 1 060 ТУ = 920 
антенны и в этом случае логарифмиче 5== 750 У == 650 
ская, что явно видно из рисунка, а сое- 6 = 580 И = 460 
динительные провода, расположенные по = 375 УЙ == 325 
боковым сторонам антенны, обеспечивают 8 == 265 ИШ = 230 
такие фазу и амплитуду токов в элемен- 9==265 
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и 
а =60° тах антенны, чтобы результи- 
рующий основной лепесток диа- 
граммы направленности был 
направлен в сторону вершины 
антенны. Всегда используют 
две логарифмические антенны, 
расположенные так, как пока- 
зано на рис. 11-11. Обычно угол 
между отдельными антеннами 
выбирают равным 45°; меньшие 
углы соответствуют более ком- 
м200м пактным конструкциям, но при 
этом уменьшается коэффициент 
усиления антенны. При увели- 
чении же угла между антенна- 
ми коэффициент усиления уве- 
личивается, но при этом кон- 
струкция всей системы становится слишком громоздкой. 

Поляризация излучения антенны линейная, а в случае, если вся 
система в целом расположена в горизонтальной плоскости, поляри- 
зация горизонтальная. Входное сопротивление такой системы 120— 
130 ом и симметрично относительно земли. Для питания такой антенны 
наиболее целесообразно применять симметричную двухпроводную 
экранированную линию передачи. В табл. 11-2 приведены размеры 
элементов антенны, изображенной на рис. 11-10. Две такие антенны 
(рис. 11-11) образуют широкополосную антенную систему, которая 
работает в диапазоне от 48 до 230 Мгц. 

Элементы антенны изготовляются из легких металлических тру- 
бок диаметром 8—10 мл, а в качестве проводника, соединяющего концы 
элементов, используется алюминиевый провод диаметром 1,5—3 мм. 
В качестве несущей траверсы можно использовать или металличе- 
скую трубу, или же деревянный брусок 30х30 мм. Элементы антенны 
непосредственно крепятся к несущей траверсе, как показано на 
рис. 11-11. В случае, если несущая траверса деревянная, то вдоль нее 
протягивается металлическая полоса или провод, который надежно 
электрически соединяется 
с элементами антенны в 
точках пересечения их 
с несущей траверсой. Об- 
щая конструкция антен- 
ны с изолирующими рас- 
порками между состав- и. 
ляющими ее логарифми- излучения 
ческими антеннами пока- =) 
зана на рис. 11-12. 

Несколько отличная 
конструкция логарифми- 
ческой антенны с элемен- 
тами в виде треугольни- 
ков изображена на рис. 
11-13 (ее размеры даны в 
табл. 11-3) и 11-14. Эта 
конструкция особенно 


удобна для эксперимен- рис. 11-12. Вид сбоку логарифмически перио. 
тирования с логарифми- дической У-образной антенны. 
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Рис. 11-11. Схема логарифмически пери- 
одической У-образной антенны. 
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ческими антеннами, так как ее очень 
просто изготовить из медного провода. 
Треугольные элементы антенны, так же 
как было описано выше, в точках пе 
ресечения с несущей траверсой надежно 
соединяются с ней электрически. Ан- 
тенная система, как и в описанной выше 
конструкции, состоит из двух \У-образ- 
но расположенных логарифмических ан- 
тенн. 

Антенна, показанная на рис. 11-18, 
дает больший коэффициент усиления, 
чем антенна на рис. 11-14, так как 
первая конструкция имеет меньший угол 
а и более плотное расположение эле- 
ментов. 

Структура антенны может быть уко- 
рочена в соответствии с тем, в каком 
диапазоне частот должна работать ан- 
тенна. При этом следует только не за- 
бывать, что самый длинный элемент 
антенны должен иметь длину = А/2 ©т- 
носительно Амакс- Например, если из 
структуры, показанной на рис. 11-13, 
удалить элементы 


Таблица 11-3 


Размеры логарифми- 
чески периодической 
антенны, приведенной 
на рис. 11-13 (полоса 
пропускания от 48 до 
230 Мгц), мм 


==1 560 1= 2 370 
2= 1 280 П = 2000 
3= 1 080 Ш = 1 680 


4 == 900 П = 1 400 
5== 160 М = 1 185 
6 = 640 МІ = 1 000 


7 = 540 МП = 840 
8 = 450 ИШ = 707 


9 = 380 ІХ == 600 
10 = 320 Х = 500 
П = 270 ХІ = 420 
12== 225 ХИ = 358 
13 = 190 
14= 375 


1—9 и 2—8, то общая длина элемента 3—4, 


ботать 
авная 1 980 мм, указывает на то, что такая антенна будет ра 
Е таво е от 76 до 930 Мгц (т. е. 1 980 мм — А2 для частоты 
76 Мгц). Если же удалить те же самые элементы из структуры, 


показанной на рис. 11-14, 


то такая антенна будет работать в диа- 


пазоне от 100 до 230 Мгц, так как самый длинный элемент 3—4 имеет 


в этом случае длину, равную 1500 мм. 


& = 60° 


Рис. 11-13. Логарифмически периодическая антенна с треугольными 


элементами, @ == 60°. 
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Рис. 11-14. Логари 
. Е мически перио, г 
элементами, @ == ий риодическая антенна с треугольными 


11-5. АНТЕННА ОБРАТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 


аон ашон. 
Ј ного поля со стороны ее по- 
следнего директора, то плоскость, через которую прохо А 
часть излучаемой антенной эне гии, будет пре 5 а А. 
щуюся плоскость раскрыва а Ра о 
тенны «волновой канал» распо- 
ложить рефлекторную решетку, 
площадь которой приблизитель- 
но соответствует плоскости рас- 
крыва антенны, то волна, отра- 
женная от этой решетки, прой- 
дет вдоль антенны «волновой 
канал» в обратном направлении 
второй раз и будет излучаться 
с в обратном направлении. Вто- 
ричное прохождение отражен- 
ной волны вдоль антенны удваи- 
вает ее фактическую электриче- 
скую длину в 2 раза по сравне- 
нию с ее геометрической длиной. 
Қак известно, удвоение длины 
антенны «волновой канал» дает 
увеличение коэффициента уси- 
ления по мощно < 
Рис. 11-15. Антенна обратного излучения, Однако обон ае е 
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ские измерения коэффициента усиления показали, что увеличение ко- 
эффициента усиления при этом равно 5—6 06. 

На рис. 11-15 приведено схематическое изображение антенны 
с обратным излучением, имеющей коэффициент усилеиия 14,5 06. 
Расстояния между всеми элементами антенны равны 0,3А, так что 
общая длина антенны 1,5А. Рефлектор представляет собой три вибра- 
тора, расположенные друг над другом в вертикальной плоскости, что 
обеспечивает сильное подавление задних боковых лепестков диаграм: 
мы направленности антенны «волновой канал». При настройке ан- 
тенны сначала настраивают вибратор и рефлектор при удаленных 
директорах и рефлекторной решетке. Вибратор настраивается на 
рабочую частоту, а рефлектор на максимум излучения в прямом на- 
правлении. Затем присоединяются директоры и рефлекторная решет- 
ка и производится окончательная настройка антенны. 

Антенна «волновой канал» располагается перпендикулярно 
к плоскости рефлекторной решетки, и все ее элементы должны быть 
параллельны к плоскости рефлектора. 

К недостаткам антенн с обратным излучением относится большая 
площадь рефлекторной решетки. В приведенном на рис. 11-15 примере 
сторона рефлекторной решетки равна 9А, что означает, что для диа- 
пазона 8 м поверхность рефлекторной решетки должна равняться 
16 м?. Поэтому антенны с обратным излучением экономически вы- 
годнее использовать для более высоких частот. 

Системы антенн «волновой канал» требуют, разумеется, еще 
больших площадей рефлекторных решеток. Кроме того, справедливо 
следующее правило: чем длиннее антенна «волновой канал», тем больше 
площадь кажущегося раскрыва антенны и, следовательно, тем больше 


должна быть площадь рефлекторной решетки. 


___А___ 


ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 


Выбор необходимой антенны УКВ 


Несмотря на то что почти все антенны УКВ представляют собой 
довольно компактные конструкции, которые без руда можно смон- 
тировать на крыше, начинающему радиолюбителю не рекомендуется 
начинать с конструирования сложной антенны с большим числом эле- 
ментов. Антенна, дающая хорошие результаты в работе, может быть 
сконструирована самостоятельно только при наличии у радиолюби- 
теля уже достаточного опыта и измерительной аппаратуры. Конструи- 
рование же антенн с большим числом элементов в качестве первой 
антенны для начинающего радиолюбителя обычно не приводит к по- 
ложительным результатам. 

Если не рассматривать специальные виды антенн, то следует 
сделать выбор между многовибраторными антеннами и антеннами 
«волновой канал». Қак видно из сравнения многовибраторных ан- 
тени и антенн «волновой канал», проведенного в табл. 10-3, при равных 
коэффициентах усиления многовибраторные антенны требуют значи- 
тельно большего расхода материалов, чем антенны «волновой канал». 
Несмотря на это, многовибраторные антенны обладают рядом свойств, 
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которые делают конструирование этих антенн наиболее целесообраз- 
ным в качестве первой антенны начинающего радиолюбителя. 

Двенадцатиэлементная многовибраторная антенна имеет полосу 
пропускания 15 Мац, что позволяет конструировать ее по заранее 
заданным размерам, не прибегая к дополнительной корректировке ее 
размеров, так как небольшие неточности в установке резонансных 
частот элементов, возникающие вследствие неточности соблюдения 
размеров элементов, не будут сказываться значительно из-за большой 
полосы пропускания антенны. Большая ширина диаграммы напра- 
вленности в горизонтальной плоскости, равная 60° (по половинной 
мощности излучения), позволяет осуществлять прием и передачу 
в широком секторе направлений. Многоэлементные антенны, большой 
коэффициент усиления которых в первую очередь обусловлен значи- 
тельной концентрацией излучения в вертикальной плоскости, дают 
особенно хорошие результаты при проведении дальних связей вслед- 
ствие небольшого вертикального угла возвышения излучения. Много- 
вибраторные антенны очень часто используются и в диапазоне 70 см, 
особенно в том случае, когда в распоряжении радиолюбителя нет 
приборов для измерения резонансной частоты элементов антенны. 

В диапазоне УКВ наиболее распространенными антеннами яв- 
ляются антенны «волновой канал». Это объясняется тем, что при из- 
готовлении таких антенн расход материалов «на один децибел усиле- 
ния антенны» значительно меньше, чем в конструкциях многовибра- 
торных антенн. Наиболее целесообразно начинать конструирование 
антенн «волновой канал» с девятиэлементной антенны. Эта антенна 
может быть впоследствии легко переделана в двухэтажную антенну 
«волновой канал». 

Очень эффективной антенной является восьмиэлементная двух- 
этажная антенна для диапазона 2 м. Она объединяет довольно высокий 
коэффициент усиления, пологий вертикальный угол максимума излу- 
чения и относительно большую ширину диаграммы направленности 
в горизонтальной плоскости. 

Конструирование антенн «волновой канал» с удлиненной несу- 
щей траверсой и большим числом элементов следует проводить только 
при наличии уже достаточного опыта в конструировании антенн и 
необходимой измерительной аппаратуры. 


—-№—— 


ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 


Схемы связи линий передачи с выходными каскадами 
передатчиков 2 


Для наиболее полной передачи энергии с выхода передатчика по 
линии питания к антенне должны соблюдаться следующие два основ- 
ных условия: а) нагрузка (антенна), пересчитанная ко входу линии 
передачи, должна представлять для генератора (выходной контур пе- 
редатчика) чисто активное сопротивление без емкостной и индуктив- 
иой составляющих; б) полное сопротивление нагрузки должно быть 
согласовано с полным сопротивлением генератора. 

Первое условие выполняется в тех случаях, когда шастота на- 
стройки антенны (нагрузки) точно равна резонансной частоте выход- 
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а) 5) 
Рис. 13-1. Простейший способ связн с антениой. 


а — нагрузка высокоомная (связь с антенной по напряжению); 
б — нагрузка низкоомная (связь с антенной по току и пнтание 
антенны по согласованной линии передачи). 


ного контура передатчика (генератора). Так как между антенной и 
выходным контуром передатчика обычно включается линия передачи, 
то она должна не нарушать согласования антенны и выходного кон- 
тура передатчика. Иными словами, настроенная линия передачи 
должна быть настроена на ту же частоту, что и антенна с выходным 
контуром передатчика, а ненастроенная линия передачи должна 
работать в режиме бегущей волны. 

Полное сопротивление выходного контура передатчика обычно 
равно нескольким тысячам ом, а полное сопротивление настроенной 
линии может быть или высокоомным (связь по напряжению), или низко- 
омным (связь по току). Волновое же сопротивление ненастроенных 
линий передачи, применяемых в радиолюбительской практике, ко- 
леблется от 50 до 600 ом. 

Согласование антенны с линией передачи было уже подробно 
рассмотрено выше, и поэтому в дальнейшем будем считать, что на- 
грузка (антенна) для колебательного контура выходного каскада пе- 
редатчика представляет чисто активное сопротивление, т. е. выпол- 
нено условие «а». Теперь нужно позаботиться о том, чтобы это активное 
сопротивление было согласовано с сопротивлением генератора. 

Простой способ согласования сопротивления нагрузки с выход- 
ным контуром передатчика приведен на рис. 13-1. 

Чем ближе к «горячей» точке А выходного контура, тем больше 
полное сопротивление, а чем ближе к «холодной» точке В контура, тем 
сопротивление меньше (в точке В оно равно 0). Следовательно, согла- 
сование заключается в нахождении такой точки на катушке контура, 
в которой сопротивление подключенной к нагрузке части контура 
равнялось бы сопротивлению нагрузки. Максимум отбора энергии 
из выходного контура определяется по антенному измерительному 
прибору (измерителю тока), включенному в цепь нагрузки. Однако 
по показаниям этого прибора нельзя судить о величине излучаемой 
антенной мощности, так как в зависимости от вида связи показания 
прибора могут быть очень большими (связь по току) или, наоборот, 
очень небольшими (связь по напряжению). Приведенный способ со- 
гласования носит чисто иллюстративный характер, и его ни в коем 
случае не следует применять на практике, так как при этом происхо- 
дит излучение всех высших гармоник тока, которые имеются в выход- 
ном колебательном контуре передатчика. 

Так как в практике радиолюбителей борьба с помехами телеви- 
дению и радиовещанию занимает особо важное место, в дальнейшем 
будут описываться только такие схемы связи, которые обеспечивают 
значительное подавление нежелательного излучения. 
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Так как антенны с настроенными линиями передачи почти всегда 
используются в качестве многодиапазонных антенн, то для связи 
лииий передачи с выходным каскадом передатчика следует применять 
универсальную схему связи, показанную на рис. 2-25, в. Эта схема 
связи нозволяет осуществлять связь как по току, так и по нанряже- 
нию. Так как настроенные линии передачи симметричны относительно 
земли, то установление связи с двухтактными выходными каскадами 
передатчиков в этом случае особенно просто (см. рис. 13-2, а). 

Для связи симметричной линии передачи с однотактным выход- 
ным каскадом используется схема, изображенная на рис. 13-2, 6. 
Как видно из рисунка, анодное напряжение подводится к середине 
катушки индуктивности выходного контура и эта точка по высокой 
частоте заземляется, т. е. она является «холодной» точкой контура, 
а оба конца катушки индуктивности контура в этом случае становятся 
«горячими». При такой схеме выходной контур однотактного каскада 
становится симметричным относительно земли, но при этом следует 
помнить, что ротор настроечного конденсатора контура также оказы- 
вается под напряжением высокой частоты по отношению к земле. 
Поэтому при такой схеме целесообразнее использовать сдвоенный 
конденсатор, роторы которого заземляются, а статоры соединяются 
с соответствующими концами катушки индуктивности контура. Ин- 
дуктивную связь между катушкой индуктивности выходного контура 
передатчика и катушкой связи следует делать переменной. Иногда 
это условие трудно выполнить конструктивно в выходном каскаде пе- 
редатчика, и поэтому схєму связи конструктивно выносят за пределы 
выходного каскада передатчика, соединяя ее с выходным каскадом по 
«линии связи», как показано на рис. 13-3. 

Линия связи состоит из двух двухжильных проводов с возможно 
ббльшим диаметром проводников, скрученных в виде шнура. Длина 
линии связи не имеет значения. На ее концах подключаются катушки 
связи, имеющие обычно от 2 до 4 витков. При помощи такой линии 
связи можно очень просто подобрать необходимую связь между вы- 
ходным колебательным контуром и устройством настройки линии 
питания. Кроме того, линия связи имеет небольшое сопротивление 
и практически не излучает. Устройство настройки антенны обычно 
располагается внутри помещения рядом с вводом линии передачи и 


е 


Рис. 13-2. Связь настроенной лннии передачи с двухтактной и одно- 
тактиой выходными схемами. 
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Настройку рассмот- 
ренной схемы связи сле- 
дует проводить следую- 7 Е 
щим образом: 
1. Колебательный | 
контур выходного каска- 
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да передатчиқа настраи- 
вается в резонанс при от- 
ключенной нагрузке. По- 
лученная настройка не 6) 
измен яется в ходе всей по- Рис. 13-3. Схемы связи с промежуточными це 
следующей регулировки. пямн и линиями передачи: с двухтактной и од- 

5. При связи по на- нотактиой выходными схемами. 
пряжению конденсаторы 
Су и Сз устанавливаются на свою максимальную емкость. Затем ме- 
няют емкость конденсатора С, до тех пор, пока оба измерителя тока 
в антенне не покажут максимум тока. Так как при связи по напря- 
жению ток в схеме связи может быть очень незначителен, то мак- 
симум напряжения следует определять по свечению неоновой лам- 
почки, подключенной вблизи конденсатора С, (Сз). Степень связи 
между катушками индуктивности и емкость конденсатора С следует 
менять до тех пор, пока оба измерителя тока в антенне не будут 
показывать равные максимальные значения. 

При связи по току конденсатор С, устанавливается на мини- 
мальную емкость. Затем, изменяя степень связи между катушками и 
емкость конденсатора Су, Сз, добиваются максимального показания 
(одинакового для обоих приборов) измерителей анодного тока (следует 
помнить, что при связи по току ток, протекающий через приборы, мо- 
жет быть чрезвычайно большим!). 

После достижения оптимума в настройке схемы связи следует 
незначительно изменить настройку колебательного контура выход- 
ного каскада и, если это возможно, добиться увеличения показания 
измерителей тока. 

Очень часто в качестве схемы связи с выходным каскадом пере- 
датчика применяется П-образный фильтр, который обладает следую- 
щими свойствами: 

1. П-образный фильтр позволяет настроить неточно настроенный 
вибратор или неточно настроенную линию передачи на резонанс, и 
тем самым отпадает необходимость в точном соблюдении размеров 
линии передачи. 

2. С помощью П-образного контура можно согласовать с выход- 
ным каскадом передатчика практически любые излучатели и линии 
передачи, имеющие различные сопротивления. 
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3. П-образный контур представляет собой низкочастотный поло- 
совой фильтр, который пропускает все частоты. находящиеся ниже 
рабочей частоты, и ослабляет все частоты, находящиеся выше рабочей 
частоты передатчика. Таким образом достигается эффективное пода- 
вление высших гармоник, и тем самым значительно снижается уровень 
помех телевидению и радиовещанию. 

Следует при этом сразу оговориться, что П-образный фильтр не 
может дать, как это часто думают, какого-то сверхъестественно боль- 
шого подавления высших гармоник. Поэтому следует принимать все 
необходимые меры по подавлению высших гармоник в самой схеме 
передатчика, а П-образный фильтр рассматривать как цепь, которая 
осуществляет дополнительную фильтрацию высших гармоник. 

Для антенн с настроенными линиями передачи используются 
только симметричные П-образные фильтры. На рис. 13,4 изображены 
схемы соединения П-образных фильтров с двухтактными выходными 
каскадами передатчиков. Если возникает необходимость связать 
с симметричным П-образным фильтром однотактный выходной каскад 
передатчика, то он симметрируется относительно земли, как показано 
на рис. 13-2, и затем подключается к симметричному П-образному 
фильтру таким же образом, как показано на рис. 13-4. Если же сим- 
метрирование однотактного каскада относительно земли по каким- 
либо причинам нежелательно, то он связывается с П-образным сим- 
метричным фильтром с помощью линии связи, как показано на рис. 13-5. 

При этом следует обратить внимание, чтобы катушка связи Гсь 
была заземлена своим концом, обращенным к «горячему» конпу ка- 
тушки индуктивности выходного контура. Связь между катушкой 
индуктивности [сз и катушкой выходного контура передатчика и ка- 
тушками [1 и Г) должна быть сильной. 

Катушки индуктивности /.} и А; обычно имеют 2—3 витка. Ка- 
тушка Ё. имеет такие же размеры, как и катушка [., или может быть 
сделана немного больше ее. Катушки [в и Ё; следует сделать подвиж- 
ными, так как часто за счет перемещения катушек достигается улуч- 


С =500—1000пф 
с большим пробивным напряжением 


Рис. 13-4. Симметричный П-образный фильтр для ан- 
тенн с настроенными линнями передачи. 


а — емкостная связь; б — нндуктивная связь, 
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Рис. 13-5. Связь симметричного П-образного фнльтра с несим- 
метричным колебательным контуром выходного каскада передат- 
чика. 


шение симметрии схем. Конденсаторы С; и С. имеют емкость 2х 300 пф, 
а конденсаторы С, 2х 500 пф. Желательно, чтобы начальная емкость 


этих конденсаторов по возможности была меньше. Число витков ка- 
тушки индуктивности Іл следует подбирать отдельно для каждого 


диапазона. Например, для диапазона 80 м эти катушки изготовляются 
из посеребренного медного провода диаметром 3 мм с числом витков, 
равным 30, и диаметром витка, равным 50 мм. 

Настройка рассмотренной схемы связи происходит следующим 
образом: 

1. Выходной контур передатчика отключается от П-образного 
фильтра и настраивается на рабочую частоту передатчика. Предва- 
рительно, если это возможно, напряжение на аноде и экранной сетке 
лампы выходного каскада понижается. Полученная настройка коле- 
бательного контура мощного каскада при дальнейшей регулировке 
ни в коем случае не меняется! 

2. П-образный контур с подключенной к нему линией передачи 
и антенной связывается с выходным колебательным контуром, который 
при этом расстраивается относительно рабочей частоты передачика. 
Затем, изменяя емкость конденсатора С; (С), добиваются вновь на- 
стройки выходного колебательного контура на рабочую частоту пере- 
датчика. Конденсатор Сд. при этом находится в среднем положении. 


3. Незначительно изменяя емкость конденсатора С д, добиваются 


увеличения антенного тока, одновременно все время подстраивая 
выходной контур передатчика с помощью конденсатора Су (С,). До- 
бившись максимума тока в обенх ветвях симметричного П-образного 
фильтра (при условии, что ток в обеих ветвях одинаков), можно счи- 
тать настройку схемы связи законченной. 

Если показания измерителей тока в ветвях П-образного фильтра 
отличаются друг от друга, то следует менять связь между фильтром 
и выходным контуром до тех пор, пока показания приборов не станут 
одинаковыми. После этого повторяются этапы «2» и «З» настройки 
схемы связи. 


13-2, СХЕМЫ СВЯЗИ АНТЕНН С СОГЛАСОВАННЫМИ ЛИНИЯМИ 
ПЕРЕДАЧИ С ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ ПЕРЕДАТЧИКА 


Антенны коротких волн, предназначенные для работы только 
в одном диапазоне, почти всегда (а ультракоротковолновые антенны 
всегда) питаются по согласованиым линиям передачи. Такое питание 
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5) 


Рис. 13-6. Связь коаксиального кабеля с однотактной и двух- 
тактной выходными схемами. 


антенн обеспечнвает наиболее надежное подавление помех телевиде- 
нию и радновещанню. Для пнтання антенн УКВ в последнее время 
наиболее часто используется коаксиальный кабель с волновым сопро- 
тивлением 60 ом или ленточный кабель УКВ с волновым сопротивле- 
ннем 240 ом. Иногда также прнменяются коаксиальные кабелн с вол- 
новыми сопротивлениямн 52, 70 нлн 75 ом и ленточные кабелн с вол- 
новыми сопротивленнямн 280 н 300 ом. В днапазоне коротких волн 
очень часто используется двухпроводная линня с воздушной изоля- 
цией, имеющая волновое сопротнвление от 400 до 600 ом. 


Схемы связи с коаксиальиым кабелем. Наиболее простая схема 
связи коаксиального кабеля с выходным каскадом передатчнка пока- 
зана на рис. 13-6. 

В обоих случаях катушка связи имеет 4—5 внтков для диапазона 
80 м, З витка для 40 н 20 ми 2 внтка для диапазонов 15 и 10 м. Для 
получения оптимальной степени связн между катушкой связи и ка- 
тушкой индуктивностн контура катушку связн располагают таким 
образом, чтобы ее можно было в некоторых пределах перемещать 
относительно катушки индуктивностн контура. Катушка индуктив- 
ности [, располагается вблизи «холодного» конца катушкн нндуктнв- 
ности колебательного контура, а для уменьшения емкостной связи 
между этими катушкамн заземленный конец катушки связи должеи 
находиться по возможности блнже к «горячему» концу А катушки 
нндуктивности колебательного контура. В случае двухтактного вы- 
ходного каскада катушка связн связывается с точкой нулевого по- 
тенциала катушки индуктивностн колебательного контура; при этом 
безразлично, в какой стороне будет находиться заземленный конец 
катушки связи, так как и точка А и точка В катушкн нндуктнвности 
колебательного контура в этом случае «горячие» (см. рис. 13-6, 6). 

Катушка связи и проводники, связывающие ее с линней пере- 
дачи, создают индуктнвное сопротнвленне, которое следует скомпен- 
сировать, как показано на рис. 13-7, а, при помощи переменного нли 
подстроечного конденсатора небольшой емкостн С (75—100 пф). На 
рис. 13-7, б изображена схема связн с промежуточной лннией связи. 
Последовательный колебательный контур „С, Обладает селектнвными 
свойствами и, следовательно, дополннтельно ослабляет высшне гар- 
моники рабочей частоты. Емкость и индуктивность этого контура при- 
ведены в табл. 13-1. 
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Приведенные значения спра- Таблица 13-1 
ведлнвы для коаксиального кабеля б 


с волновым сопротивлением 60 ом. 

Катушки связи [1 и [»› имеют от Диапазон м | Сат | Ри» мкен 
двух до четырех внтков. При наст- 

ройке катушка связи [1 связывает- 

ся с катушкой нндуктнвности ко- 10 90 0,32 
лебательного контура Ё„ очень 15 120 0,45 
слабо. Колебательный контур вы- 20 190 0,70 
ходного каскада передатчнка на- 40 380 1,40 
странвается в резонанс с помощью 80 800 2,80 


конденсатора С (минимум анодно- 

го тока), и затем изменяется ем- 

кость конденсатора С, до получения макснмума антенного тока 
(антенный контур настроен на рабочую частоту передатчнка). Да- 
лее, увеличивая степень связи катушек Ё; и Ёз с колебательным 
контуром выходного каскада передатчика н антенным контуром, 
достнгают необходимой настройки схемы связн. Схема связи счи- 
тается точно настроенной, когда при расстройке конденсатора Ск 
в обе стороны от положения резонанса антенный ток уменьшается; 
если же ток увеличивается, то это означает, что Ё или Ё; слиш- 
ком сильно связана с колебательным контуром выходиого каскада 
передатчика или антенным контуром соответственно. 

Настройка схемы связи, приведенная на рнс. 13-6, также очень 
простая. Необходнмо только, увеличивая степень связи между ка- 
тушкой связи Ё н катушкой колебательного контура выходного ка- 
скада передатчнка, одновременно подстранвать выходной контур на 
рабочую частоту передатчика с помощью конденсатора переменной 
емкости С до тех пор, пока не будет получено значение анодного тока, 
требуемое для нормального режима оконечного каскада, и макси- 
мум антенного тока. Если волновое сопротнвленне коаксиального 
кабеля точно согласовано с входным сопротивлением антенны, то 
при измененни степенн связи между катушкой связи и катушкой 
индуктивности колебательного контура необходимо только незначи- 
тельно подстраивать переменный конденсатор С. Если резонанс ко- 
лебательного контура в значительной степени зависнт от степени 
связи между катушкой связи и катушкой индуктнвности колебатель- 
ного контура, то это означает, что коакснальный кабель неточно со- 
гласован с входным сопротивлением антенны и в линии передачи 
имеют место стоячие волны, вследствие чего в колебательный контур 
вносится реактивное сопротивление. 


Рис. 13-7. Модифицированные схемы связи. 
а— с компенсацией реактивной составляющей сопротивления; б — схема связи 
с линией передачи и промежуточным контуром. 
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Рис. 13-8. Схемы связи коаксиального кабеля с выходным каскадами передат- 
чиков УКВ. 

а — обычиая схема связи; б — однотактная выходная схема с последовательным 
колебательиым коитуром; в — схема связи для симметричного колебательного 
контура. 


Антенны УКВ, пнтаемые по коаксиальному кабелю, имеют не- 
сколько иную схему связи с выходными каскадами передатчнков (см. 
рне. 13-8). 

Схема, показаниая на рис. 13-8, а, наиболее часто применяется 
как для однотактных, так и для двухтактных выходных каскадов 
передатчика. Эта же схема связн для симметричного выходного кон- 
тура нзображена на рис. 13-8, в, в которой параллельно катушке ин- 
дуктивности включается дополнительный конденсатор переменной 
емкостн С. 

Так как в диапазоне УКВ прн использовании параллельного кон- 
тура не всегда удается получить отношение 1/С, которое можно было 
бы измерить, то очень часто используются последовательные контуры. 
На рис. 13-8, б изображен такой последовательный колебательный 
контур, состоящий из катушки индуктивностн І. и конденсаторов Су 
и С,, соединенных последовательно. Анодное напряженне в приведен- 
ной схеме подводится к центру катушки индуктивности, но может 
быть также подведено к точке А или к точке В. Переменные конден- 
саторы Су н С, образуют емкостный делнтель напряжения. Изменяя 
емкостн, можно легко добиться того, что волновое сопротивление 
коаксиального кабеля будет согласовано с колебательным контуром. 
Полное согласование имеет место тогда, когда антенный ток достигает 
своего макснмального значення. Так как емкости Су н Сз одновременно 
входят н в колебательный контур, то после настройкн схемы связи 
следует подстраивать колебательный контур в резонанс. Выходной 
колебательный контур, показанный на рис. 13-8, 6, вообще говоря, 
не является чисто последовательным контуром, так как параллельно 
катушке индуктивности включена емкость лампы. 

2 Схема связи для симметричиой иенастроенной лииии передачи. 
Для схемы связи не имеет значения, представляет собой лнния пере- 
дачи ленточный кабель с волновым сопротивлением 240 ом или же 
двухпроводную линию с воздушной нзоляцней и волновым сопроти- 
влением 400—600 ом. Практически в этом случае могут быть при- 
менены все схемы связи, изображенные на рис- 13-2, 13-3, 13-4 и 13-5. 

Симметрнчная ненастроенная линия может быть просто нндук- 
тнвно связана с колебательным контуром выходного каскада передат- 
зика. Так как волновое сопротивление, равное 240—600 ом, в данном 
случае уже достаточно велико, то индуктивность катушки связи 
должна равняться приблнзнтельно индуктнвностн половнны витков 
катушки колебательного контура. Напряженне, индуцируемое в ка- 
тушке связи, имеет в этом случае небольшое значенне, И возннкают 
трудности с отбором достаточной мощности с помощью катушки связи. 


240 


Эти затруднения могут быть обойдены включением промежуточного 
контура (рис. 13-9). 

При иастройке первоначально катушки линин связи очень слабо 
связываются с катушками индуктивности контуров для того, чтобы 
можно было настроить колебательный контур выходного каскада 
в резонанс с помощью переменного конденсатора С (минимум анод- 
ного тока). Затем зажимы промежуточного контура устанавливаются 
в среднее положение между серединой и концами катушки, и, меняя 
емкость переменного конденсатора С, настраивают промежуточный 
контур в резонанс (макснмум анодного тока). В большинстве случаев 
после такой настройки колебательный контур выходного каскада 
расстраивается, и его надо снова подстроить. Затем изменяется сте- 
пень связи между катушками линии связи н катушкамн нидуктивности 
контуров, и процедура настройки повторяется. Точная настройка 
характеризуется тем, что изменение емкости Су не изменяет положения 
резонанса выходного контура, а приводит только к уменьшению анод- 
ного тока в обе стороны от резонансной настройки конденсатора С; 
при этом согласование сопротивлений чисто омическое. Если описан- 
ная процедура не приводит к точной настройке, то изменяется поло- 
жение зажимов на катушке индуктивности промежуточного контура 
и процесс настройки повторяется. 

П-образные фильтры также могут применяться для связи не- 
настроенных линий передачи с выходными каскадами передатчнков. 
В случае несимметричных линий передачи используются несиммет- 


ричные фильтры, а для симметричных линий — симметричные П-0б- 
разные фильтры. 

Иногда согласованию линии передачи с выходным каскадом пе- 
редатчика уделяется меньше вннмания, чем согласованию линии пе- 
редачи с антенной. Это совершенно неверно, так как в обоих случаях 
согласование играет большую роль. В случае неточного согласования 


С) / 


Линия певедачи 
280 ом (400-500 0м) 


Рис. 13-9. Модифицированные схемы связи согласованных сим- 
метричных двухпроводных линий передачи с одиотактной и 
двухтактной выходными схемами. 
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линии передачи с выходным каскадом передатчика может резко уве- 
личиться мощность, рассеиваемая на аноде выходной лампы, что мо- 
жет вывести ее из строя. 


43-3. ПОДАВЛЕНИЕ ПАРАЗИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 


В колебательном контуре выходного каскада передатчика имеется 
не только номинальная рабочая частота, но и более илн менее ярко 
выраженные высшие гармоннки рабочей частоты, а также паразнтные 
колебания, возннкшие в предыдущих каскадах передатчика. Эти па- 
разитные высокочастотные колебания могут попасть в антенну и будут 
излучаться в окружающее пространство; они являются основной при- 
чиной помех телевндению и радиовещанию со стороны радиолюби- 
телей. 

Для подавлення паразитного излучення изменяют связь между 
каскадами, расположение ламп в каскадах, применяют отсасывающне 
контуры, фильтрацию высокочастотного напряжения, разлнчного 
рода блокировкн и т. п. Однако часто и этих мер бывает недостаточно, 
н поэтому возникает необходимость дополнительного подавления 
паразитных колебаний уже в цепи антенны. 

Если паразитное колебание представляет собой гармоническое 
колебание (например, высшая гармоннка рабочей частоты) нли имеет 
узкий спектр колебаний, то такие паразитные колебания могут быть 
эффектнвно отфнльтрованы при помощн заградительных фильтров, 
помещаемых в анодных цепях выходных каскадов. Грубая настройка 
такнх фильтров (рис. 13-10) осуществляется с помощью гетеродинного 
нзмерителя резонанса, а точная настройка — в режнме эксплуатацни 
по наименьшему паразитному излучению. В двухтактных выходных 
каскадах заградительные фильтры должны быть в каждой из анодных 
цепей. В случае, еслн спектр паразитных колебаннй широкий нлн 
представляет собой множество высших гармоннк рабочей частоты, 
такой способ фнльтрации паразитного излучения, естественно, не- 
эффективен, 

Высшие гармоннкн, имеющиеся в выходном контуре, в основном 
попадают в антенну благодаря паразитным емкостным связям, которые 
всегда имеют место между катушкой связи н катушкой нндуктивности 
колебательного контура (см. рнс. 13-11). Небольшне емкостн катушек 
для рабочей частоты представляют большое сопротнвление, а для 
высших гармоник нх сопротивленне уже невелико, н высшне гармо- 
никн, такнм образом, попадают в антенну. 

Для уменьшения паразитной емкостной связи н, следовательно, 
для уменьшения паразитного излучения следует располагать катушку 
связи как можно блнже к «холод- 
ному» концу катушки нндуктнвно- 
сти колебательного контура, как 


Заградительный фильтр. 


| показа У Е -7. 
Коледитедь- о казано на рнс. 13-3, би 13 7. 
ный контур сли катушка связн с антенной 

располагается поверх катушки нн- 
{ дуктивностн колебательного кон- 


тура, то ее конец, направленный 

в сторону «горячего» конца ка- 

тушки индуктивностн колебатель- 

ного контура, должен быть за- 

Рис. 13-10. Заградительный фильтр ЗЄМЛЄН. Проводник заземления ка- 
для подавления высших гармоник. Тушки связи следует самым ко- 
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„Катушка связи 
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Рис. 13-12. Экранированная ка- 
тушка связи. 


Оплетка кабеля спаи- 
вается с внутренней 
жилой 


Рис. 13-11. Паразитные емко- 
стные связи с цепью антенны. 
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Рис. 13-13. Фильтр для подавления высших гар- 
моник. 
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Таблица 13-2 иием 60 ом равно приблизитель- 
) но 110 в и при анодной моду- 
Диапазон, м |С1 — Са, пф! 1, мкгн ЛЯЦИИ соответственно увеличи- 

вается, поэтому для мощностей 
выходной ступени до 100 вт 


80 820 22 вполне подходят керамические 
40 390 1,3 конденсаторы с испытательным 
20 220 0,57 переменным напряжением око- 
15 150 0,376 ло 350 в. 

10 100 0,30 Особенно нежелательны по- 


9 6 0,155 мехи телевидению. Для умень- 
шения этих помех необходимо 
име Й 
который ослабляет все частоты, начиная А. 35 Мец до 250 Е 
рне. 13-14 изображен низкочастотный фильтр, состоящий из т Мо . 
ций и обеспечнвающий ослабление по меньшей мере на 60 арав а. 
стот выше 40 Мгц. В третьем телевизионном канале ослабление е 
личивается до 70 06. Этот фильтр предназначен для использования 
совместно с коаксиальным кабелем. Индуктивности (в мкгн) и емкости 
(в пф) приведены на рнсунке. На рис. 13-15 приведена схема такого же 
фильтра, предназначенного для использования совместно с линией 
передачи, нмеющей волновое сопротивление 240 ом (нндуктивностн 
емкости приведены соответственно в мкгн и в иф). ` 0 
На рнс. 13-16 дана схема снмметричного фильтра для подавления 
высших гармоннк, предназначенного для передатчика диапазона 2 м 
рассчитанного на нспользование совместно с линией передачи, нме | 
щей волновое сопротивление, равное 240 ом. : 7 
Настройка фильтров, изображенных на рис. 13-13 и рис. 13-16 
на днапазон 2 м производится прн помощи гетеродинного измерителя 
резонанса; каждая секцня этнх фильтров должна иметь резонансную 
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Рис. 13-14. Трехъячеечный фильтр низкой частоты для коакси- 
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Рис. 13-15. Симметричный т 

р : рехъячеечный фильтр низкой ча- 
стоты для линии передачи с волновым сопротнвленнем 240 ом 
полоса пропускання до 35 Мгц, у 
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Рис. 13-16. Симметричный фильтр для подавления высших 
гармоник для линий передачи с волновым сопротивлением 
240 ом для диапазона 145 Мец. 


частоту 145 Мгц. В случае, если резонансная частота имеет другое 
значение, следует, изменяя размеры катушек нидуктивности фильтра, 
подстроить секцию на резонансную частоту. 


—__А— 


ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
Антенные измерения и настройка антенн 


Самостоятельно сконструированная антенна только тогда даст 
хорошие результаты, когда она точно настроена и ее параметры из- 
мерены с помощью соответствующнх измерительных приборов. 

Настройка антенны в основном заключается в настройке антенны 
в соответствующем днапазоне частот, в согласованни выходного ка- 
скада передатчика с линней передачи и согласованин линин передачи 
с антенной `и, наконец, в настройке антенны на макснмальное нзлу- 
чение и, если имеется возможность, в снятни диаграммы направлен- 
ности антенны. 

Для антенн, питаемых по настроенным лнниям передачн (при ус- 
ловии, что в размерах линии передачи не допущено грубых ошибок), 
измерение резонанса антенны можно не проводить. Прн этом устрой- 
ство связи, обычно помещаемое в начале линии передачи, позволяет 
настроить линию передачи и антенну на рабочую частоту передатчика, 
причем настройка должна проводиться до получения максимального 
значения тока в антенне. 

Для измерення абсолютного значения тока в антенне можно ис- 
пользовать термопару в сочетанин с чувствительным прнбором маг- 
нитоэлектрнческой системы или тепловой прибор. Однако такие из- 
мерители тока довольно дорогн и, кроме того, очень чувствнтельны 
к перегрузкам. 

Обычно прн настройке антенны радиолюбителю нет необходи: 
мости знать точное значение тока, а вполне достаточно при настройке 
антенны нметь средство для инднкацни его максимума. 

В простейшем случае между выходом передатчика и лннией пере- 
дачи включается лампочка накаливания (например, лампочка под: 
света шкалы) и максимум тока в антенне определяется по ее макси- 
мальному свечению (рис. 14-1, аиб). Параллельно лампочке накали- 
ваиия включается шунтирующее сопротивление, предотвращающее 


ее перегорание. 
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На рис. 14-9 нзображен 
простой и надежный прибор для 
инднкации максимума тока в 
антенне, который имеет то до- 
полнительное пренмущество, что 
он почти не потребляет ника- 

г. кой мощности и при этом слу- 

ш жнт достаточно точным индн- 
НИЯ в ка- катором тока в антенне. 

ной и ВИОВОДНОЙ а нм 

индикаторы антенного тока раз- 

А личаются только видом связи 

с линией передачи. В качестве выпрямителя может быть прнменен 

любой германиевый диод. 

Иногда возникает необходимость иметь индикатор напряжения 
высокой частоты. Для этого используется неоновая лампа, связанная 
с линией передачи через емкость, как показано на рне. 14-3. 

Более чувствительная схема для измерення напряження высокой 
частоты с германиевым диодом и измерительным прибором магнито- 
электрической системы изображена на рис. 14-4. 


Низкоомное 
20 рь измерительное 
передатчика сопротивлени 
РЕ - - 


10 Витков 
Ф02мм 


Рис. 14-2, Индикаторы антенного тока. 


а — схема с шлейфом связи; б — измерение паде- 
ния напряжения на низкоомиом измерительном со- 
противленни; в — высокочастотный трансформатор 
тока, 
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Рис. 14-3. Индикатор напряжения вы- Рис. 14-4. Чувствительные схемы для 
сокой частоты с неоновой лампочкой, измерения напряжения высокой ча- 
стоты, 


Добавочное сопротивленне А: зависит от внутреннего сопроти- 
вления нзмерительного прнбора н от желаемой чувствительности 
схемы. Конденсаторы, применяемые в схеме, керамнческие. Вообще 
прнменение днодов в антенной цепи нежелательно, так как при вы- 
прямленни прилагаемого к нему напряжения высокой частоты из-за 
нелинейной характернстикн возникают высшне гармоники, которые 
могут попасть в антенну и таким образом вызвать нежелательные 
помехи телевиденню. 

Антенны с настроенными лнннямн передачи могут быть настроены 
на максимум нзлучения с помощью устройства настройкн линии 
передачи (напрнмер, П-образного фильтра) по максимуму тока в ан- 
тенне. При этом само значение макснмума тока не определяет вели- 
чины излучаемой антенной мощностн: при согласовании по току 
максимум может нметь очень большую абсолютную величину, а при 
связи по иапряжению может быть очень небольшим, но излучаемая 
мощность в обонх случаях одинакова. 

В случае, еслн антенна питается по ненастроенной линнн пере- 
дачи (согласованной лннии), то в первую очередь следует настронть 
на рабочую частоту передатчика антенну и только после этого при- 
ступать к согласованию линни передачи с антенной. При несоблюде- 
нин такой последовательности в настройке антенны в лннни передачи 
всегда будут иметь место остаточные стоячие волны и точное согласо- 
вание не будет достигнуто. 


44-1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ 


Для измерения резонансной частоты антенны можно пользоваться 
гетеродинным нзмерителем резонанса. Описання этого одного нз са- 
мых универсальных радиолюбительскнх приборов здесь не приво- 
дится. Для точного измерення резонанса необходимо, чтобы гетеро- 
диниый измеритель резонанса был по возможности сильно связан 
с антенной в точке пучности тока (рис. 14-5). Как нзвестно, пучность 
тока всегда располагается на расстоянии А/4 от концов внбратора н, 
следовательно, находится посередине полуволнового вибратора. Не- 
обходимо помнить, что нндикацня резонанса происходит не только 
на основной частоте, но также и на гармониках. 

Еслн резонаисная частота антенны измеряется в непосредствен- 
ной близости от земли, то она смещается в сторону более низких ча- 
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Гетеродинный 
измеритель 
резонанса 


Рис. 14-5. Использование гетеродинного измерителя 
резонаиса для определения резонансной частоты ан- 
тенны, 


стот. Для антенн УКВ при настройке на рабочую частоту передатчнка 
на расстоянии 3 м от земли можно уже пренебрегать ее расстраиваю- 
щим действнем. Для узкополосных антенн коротких волн (например, 
антенн «волновой канал») иастройку по возможностн надо проводить 
в их рабочем положении. Если же это невозможно, то надо учитывать 
сдвиг в сторону низких частот, вызванный влиянием земной поверх- 
ности. 

Для настройки чрезвычайно узкополосных направленных антени 
(напрнмер, антенн «волновой канал» с увеличенной длиной несущей 
траверсы) следует использовать измерительный передатчик (слева) 
н измерительный приемник (справа), как показано на рнс. 14-6. 

Направленная антенна подсоединяется к измерительному прием- 
нику по ленточному кабелю, имеющему электрическую длину, рав: 
ную А/2 или кратную этой длине. Измерительный передатчик УКВ 
располагается на той же высоте, что и сама антенна, и удален от нее 
по меньшей мере на 10 м. К выходу передатчика подключается вспо- 
могательная антенна длиной около 30 см. Вспомогательные антенны, 
имеющие большую длину, применять не следует, так как вследствие 
нх собственного резонанса в диапазоне частот, используемых для 
настройки в резонанс направленной антенны, произойдет искаженне 
результатов измерений. Электромагнитные волны, излучаемые вспо- 
могательной антенной, принимаются исследуемой антенной, и на вы- 
ходе приемника регистрируется напряженность поля. Изменяя сту- 
пенчато частоту измерительного передатчика при неизменной выход- 


Вспомогательная 
антенна длиной 30см. 


Расстояние 2 10м 


Ленточный. электрический 
кабель длиной А/2 или 
кратной А/2 


Антенный 
измерительный 
прибор 


Рис. 14-6. Измерительная схема для точного определения резо- 
нансиой частоты аитенны, 


248 


я 


ие Д 


"= 


ной мощности и одновременно настраивая измернтельный приемник 
на частоту передатчика, записывают показания на выходе измеритель- 
ного приемннка. Наибольшее значение напряженности поля будет 
соответствовать резонансной частоте антенны. По снятым значениям 
напряженности поля на различных частотах можно построить резо- 
нансную кривую антенны. 

При проведении измерений следует выключить на небольшой 
промежуток времени измерительный передатчик и убеднться, что при 
этом инднкатор измернтельного прнемника показывает нулевое зна- 
чение напряженности поля, в противном случае измереиия будут 
проведены неточно, так как приемная антенна принимала излучение 
какого-то постороннего передатчика. 

При настройке широкополосных антенн измерение их резонанс- 
ной частоты обычно не проводится, так как эти антенны могут рас- 
сматриваться как открытые колебательные контуры с небольшим 
отношением [/С и, следовательно, не обладают острым резонансом. 
Поэтому все смещения резонансной частоты, происходящие под влия- 
нием окружающих предметов, обычно лежат в пределах полосы про- 
пускания антенны. Резонаисная кривая антенны в этом случае уже 
не имеет резко выраженного максимума, который можно было бы опре- 
делнть с помощью гетеродинного измерителя частоты. 


44-2. ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАНИЯ 


Антенну можно считать точно согласованной с линией передачи, 
если входное сопротивление антенны точно равно волновому сопроти- 
влению линин передачи. Оба сопротивления должны быть при этом 
чисто активными. Волновое сопротивленне линии передачи не зависит 
от частоты и поэтому всегда активное (чисто омнческое). Напротнв, 
входное сопротивление антенны только тогда принимает чисто дей- 
ствительное значение, когда антенна настроена на рабочую частоту. 
В случае, если антенна неточно согласована с линией передачи, проис- 
ходнт отражение энергии, передаваемой по линин передачи от точек 
питания антенны, и отраженная энергня возвращается к входу пере 
датчика. В результате отражений возникают стоячие волны, что снн- 
жает коэффициент полезного действня антенно-фидерной снстемы. Чем 
больше неточность согласовання, тем больше амплитуда стоячих волн. 
Напротив, при точном согласовании отношение максимума напряже- 
ния к минимуму напряжения в линни равно прнблизительно 1, что 
означает, чтовлинии отсутствуют стоячие волны. Отношение Инакс/Имии» 
как известно, называется коэффнцнентом стоячнх волн (КСВ) и служит 
мерой согласования. При настройке антенн с согласованными лнниями 
передачи всегда стремятся получить КСВ, равный 1. В случае, если 
коэффициент стоячих волн не достигает этого значения, то это обус- 
ловлено либо неточной настройкой антенны, либо включаемые между 
антенной и линией передачн согласующне устройства (например, 
ү-образная схема согласования нлн Т-образная схема согласования) 
вносятвовходное сопротивление антенны нндуктнвную составляющую. 
КСВ, равный единице, редко может быть достигнут на практике. Од- 
нако на практике коэффициенты стоячей волны в линии в пределах 
до 2 не приводят к значительным потерям в линии н поэтому рассмат- 
риваются как вполне допустнмые. 

Для питания антенн с согласоваинымн лнннямн передачн наи- 
более часто применяются ленточиые кабели с волновым сопротивле- 
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нием 940—300 ом или коаксиальные кабели с волновым сопротивле- 
ннем 60—70 ом. 

В случае использовання ленточных кабелей налнчие стоячих 
волн в лннии может быть установлено с. помощью неоновой лампочкн. 
Если при перемещении неоновой лампочкн по длнне линии (на оди- 
иаковом удалении от нее), равной нескольким длинам волн, ннтен- 
сивность свечения лампочки не меняется, то стоячие волны в лннии 
отсутствуют; еслн же интенсивность свечення лампочкн меняется, то 
это указывает на присутствие в линии стоячих волн. При небольшой 
мощности передатчика вместо неоновой лампочки можно использовать 
гетеродинный измеритель частоты (высокое анодное напряжение 
выходного каскада выключить). Прибор также следует передвнгать 
вдоль линии на одинаковом расстоянин, н в случае согласования он 
не должен показывать изменения напряжения вдоль лннии. Безус- 
ловно, такие методы проверки согласования очеиь неточные, и поэтому 
в радиолюбительской практике для этих целей чаще применяют «двух- 
ламповый нндикатор». 


14-3, ДВУХЛАМПОВЫЙ ИНДИКАТОР И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КСВ 


Двухламповый индикатор, несмотря на свою простоту, предста- 
вляет собой вполне точный нндикатор стоячих волн. На рис. 14-7 
показаны его электрическая схема и конструкция. 

Петля связи представляет собой отрезок ленточного кабеля, 
такого же, как и кабель, из которого нзготовлена линия передачн. 
Длина отрезка не должна превосходить ^/4, а на практике она выби- 
рается равной А/10 или даже меньше. Оба конца отрезка кабеля корот- 
козамкнуты и посереднне одна из его жил разрывается, так что петля 
связи представляет собой как бы небольшой шлейфовый вибратор. 
Проводники от места разрыва подключаются к резьбе двух лампочек 
накаливания. Средний контакт этнх лампочек спаивается вместе и 
коротким проводником соединяется с ближайшим проводником линии. 
Обычно используются лампочки 3,8 в, 0,07 а, так как нити накала их 
потребляют незначительную тепловую энергию. Петлю связи следует 
как можно ближе расположить по отношению к линин передачи и 
в таком положении зафиксировать с помощью нзоляционной ленты 
или лейкопластыря. 

Перед измерениями мошность передатчика следует понизить н 
затем постепенно увеличивать до наступления среднего свечения лам- 
почек накаливания. Если согласование уже достигнуто, то в этом 
случае лампочка /, расположенная в направлении передатчнка, све- 
тится значительно ярче. чем лампочка 2, расположенная в направле- 


нни антенны. 


От передатчика К антенне 0" передатчика Т К антенне 


— — ! — 


——= — 


Линия передачи 
а) б) 


Рис, 14-7. Двухламповый нндикатор. 
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Рис. 14-8. Прибор для измерения степени согласования. 


а — электрическая схема; б — механическая конструкция (вид спереди); в — 
механическая конструкция (вид сбоку). 


Последующая настройка заключается в том, чтобы достнгнуть 
такого положения, когда лампочка 2 вообще не светится, а лампочка / 
светится ярко. При этом в линии отсутствуют стоячие волны н степень 
согласования линии питания с антенной вполне достаточная. 

Если мощность передатчика небольшая, то вместо лампочек нс- 
пользуют резнсторы сопротивлением 500 ом; напряжение ВЫСОКОЙ 
частоты, падающее на этнх резисторах, выпрямляется германневыми 
диодами, н выпрямленное напряжение измеряется чувствительным 
магнитоэлектрическим прибором. Согласование считается точным, 
когда напряжение на резисторе, расположенном ближе к излучателю, 
равняется нулю. 

Существуют другие схемы для определения степени согласования, 
которые уже используют численные измерения параметров стоячих 
волн. При этом амплитуды высокочастотного напряжения измеряются 
по длине большого отрезка лннии питания. Из сравнения максимума 
и минимума напряжения определяют коэффициент стоячих волн. 

На практике такой способ нзмерения оказывается менее удобным, 
чем описанный выше способ измерения согласования с помощью двух- 
лампового индикатора. Это связано с тем, что для осуществлення 
измерения высокочастотного напряжения вдоль линии передачи не- 
обходимо сконструировать такое устройство перемещения петли связи, 
чтобы она все время находнлась в одинаковом положенин по отношению 
к нзмеряемой линии передачи. Конструкция такого устройства, на- 
помннающего движок на логарифмической линейке, приведена на 
рис. 14-8. На рнс. 14-8, а дана электрическая схема петли связи, ин- 
дуктивно связанной с линией передачи. Высокочастотное напряже- 
ние выпрямляется германиевым диодом, и после фильтрацин вы- 
прямленное напряжение измеряется микроамперметром. Петля связи 
в этой схеме меньше, чем в двухламповом индикаторе, и в диапазоне 
короткнх волн равна 5—10 см, а в диапазоне 2 м — уже 2 см. В ка- 
честве выпрямнтелей могут использоваться любые германиевые диоды. 
Дроссели Дру и Др» должны быть рассчитаны на диапазон частот, 
в которых проводятся измерения. Для диапазона короткнх волн ис- 
пользуются дроссели с намоткой типа «универсаль» и индуктнвностью, 
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равной 0,5 мгн. В диапазоне 
УКВ в качестве дросселей 
можно использовать 20 вит- 
*ков медного провода с лако- 
вой изоляцией, намотанного 


А 
ѓ 


е, на карандаш. В качестве из- 
мерительного прибора не 
Д обязательно использовать 
е микроамперметр, а можно 
500 применить и прибор со шка- 
Ар; 3000 3-42 лой в 1 ма. 


Петля связи делается из 

медного провода диаметром 

(2л) 1 мм, утопленном в полисти- 

роловой пластинке. Для это- 

Рис. 14-9. Чувствительный прибор для из- го провод сначала сильно 

мерения степеии согласования, разогревают и затем «впаи- 

вают» в полистироловую пла- 

стинку, как показано на рис. 14-8, в. Петля связи должна быть как 

можно ближе расположена к линии питания и перемещаться таким 

образом, чтобы всегда оставаться на одном и том же расстоянии от 
линии питания. 

При перемещении вдоль линии измерительный прибор показы- 
вает относительное изменение высокочастотного тока в линии. В случае 
согласования показания прибора постоянны, а при неточном согла- 
совании показания прибора меняются при его перемещении вдоль 
линии: максимум показаний прибора соответствует максимуму тока 
в линии, а минимум — максимуму напряжения (узел тока). Частное 
от деления максимального и минимального показаний прибора дает 
коэффициент стоячих волн в линии. Рассмотренная измерительная 
схема является апериодической, и, следовательно, на прибор косвенно 
воздействуют все частотные компоненты, имеюшиеся в линии пере- 
дачи. Поэтому если в линии имеется много высших гармоник, то ре- 
зультаты измерений могут быть в значительной мере искажены. 

Измерительная схема, позволяющая исключить влияния гармо- 
ннк на результаты нзмерений, показана на рис. 14-9. 

В этой схеме петля связи соединяется с катушкой индуктивности 
(1—9 витка). Контур 1,С настраивается на частоту передатчика. 

Все описанные выше схемы измерения могут быть с небольшими 
конструктивными изменениями применены для измерений КСВ 
не только в линиях передачи из ленточного кабеля, но и для измерений 
КСВ в двухпроводных самодельных линиях с воздушной изоляцией. 


14-4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КСВ 
В КОАКСИАЛЬНОМ КАБЕЛЕ 


Все рассмотренные выше схемы измерения КСВ в линии пере- 
дачи неприменимы для козксиальных кабелей, поскольку его внут- 
ренний проводник недоступен. Так как измерение КСВ в линии 
передачи важно не только для определения степени согласования 
линии передачи с антенной, но используется также для определения 
активной и реактивной составляющих входного сопротивления ан- 
тенны, то в диапазоне УКВ и дециметровых волн в лабораторных 
условиях часто используется коаксиальная измерительная линия. 
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@ | Измерительная головка Подключение 
От к объекту 
передатчика. измерения 
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Рис. 14-10. Схематическое изображение измерительной линии. 


Измерительная линия представляет собой жесткий коакснальный 
кабель с точно известным волновым сопротивлением. Во внешнем 
проводнике измерительной линии сделана продольная щель, вдоль 
которой перемещается измерительная головка, соединенная с изме- 
рительным зондом, опущенным в щель. Электродвижущая сила 
в зонде возбуждается полем волны, распространяющейся в кабеле 
(рис. 14-10). 

Так как такую измерительную линию выполнить трудио, то 
в радиолюбительской практике чаще используются нзмерительные 
линии с фиксированным рас- 
положением нескольких изме- 
рительных зондов вдоль линии 
(рис. 14-11). 

Такая измерительная линия 
с тремя зондами изготовляется 
для какой-либо определенной 
частоты, для чего индуктивно- 
сти [. подбираются таким обра- 
зом, чтобы вместе с емкостью 
диодов они образовывали ре- 
зонансные контуры, настроен- 
ные на частоту, на которой 
проводятся измерения. Вместо Рис. 14-11, Измерительиая линия с тре- 
ламповых диодов можно ис- МЯ диодами. 
пользовать германиевые диоды. 

Простейшая измерительная линия из коаксиального кабеля, 
имеющего точно такое же волновое сопротивление, как н волновое 
сопротивление коаксиального кабеля, который используется в ка- 
честве линии передачи, может быть изготовлена, как показано иа 
рис. 14-12. Длина такой измерительной линии должна быть не меньше 
0,75А. На равных расстояниях друг от друга по длине линии с нее 
удаляется внешнее защитное покрытие, и в оплетке кабеля делается 
отверстие таким образом, чтобы имелся доступ к внутреннему про- 
воднику коаксиального кабеля. В это отверстие вставляется и при- 
клеивается полистироловая трубочка или керамический стержень 
с отверстием. 


коаксиальный разъем 
для кабеля питания 


коаксиальный штеккер 
для вытода передатчика 


Рис. 14-12. Простейшая измерительная линия. 
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Для определения наличия стоячих волн в линии передачи с по- 
мощью высокочастотного пробника лампового вольтметра измеряют 
напряженне во всех измерительных точках такой измерительной 
линии: если напряжение во всех точках имеет различное значение, 
то в линии имеются стоячие волны; если же напряжение во всех 
измерительных точках одинаковое, то линия точно согласована с ан- 
теннои. 


14-5. РЕФЛЕКТОМЕТР 


Рефлектометр представляет собой прибор для измерения степени 
согласования линии питания с антенной и работает по принципу 
двухлампового индикатора. Рефлектометр имеет некоторые преиму- 
щества по сравнению с измерительной линией (рис. 14-13). 

Петля связи рефлектометра связана с внутренним проводником 
коаксиальной линии индуктивной и емкостной связью. В случае 
точного согласования измерительный прибор в положении переклю- 
чателя «прямая волна» должен показывать максимальное значение, 
а в положении «обратная волна» показание прибора должно быть 
нулевым. Однако здесь мы не будем приводить подробного описания 
конструкции рефлектометра, так как она довольно сложна с меха- 
нической точки зрения и существуют схемы рефлектометров без 
использования в качестве основного элемента жесткой коаксиальной 
линии, которые больше приспособлены для нужд раднолюбителей. 

Коаксиальный рефлектометр. Рефлектометр, изготовленный из 
гнбкого коаксиального кабеля, имеет довольно простую конструк- 
цию и в диапазоне коротких волн дает вполне точные результаты 
измерений. 

Для изготовления этого рефлектометра необходимо использовать 
отрезок коаксиального кабеля того же типа, что и кабель, исполь- 


зуемый для линии передачи. На длине 14 см с кабеля удаляется’ 


внешняя защитная оболочка, а на длине 1 см у каждого конца от- 
резка изоляцию оставляют. Затем между диэлектриком коаксиаль- 
ного кабеля и его оплеткой продергивают тонкий изолированный 
провод, который служит как бы вторым внутренним проводником 
кабеля. На рис. 14-14,а показан отрезок коаксиального кабеля, 
используемый для коаксиального рефлектометра, а на рис. 14-14, 6 
изображена схема самого рефлектометра. Как видно из рисунка, от- 


Прямая о о Отраженная 


Рис. 14-13. Основная схема рефлектометра. 
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резок кабеля изгибается в виде 
шлейфа и его концы включаются 
с помощью коаксиальных разъ 
емов в линию питания. Провод. 
помещенный между оплеткой 
коаксиального кабеля и диэлек- 
триком, возможно более корот: 
ким путем присоеднняется к пе- 
реключателю. Сопротивление 
резистора А; безындуктивное и 
составляет 30—150 ом (сопро- 
тивление некритично), мощность 
рассеивания 5 вт. Для вы- 
прямления высокочастотного на- 
пряжения используется герма- 
ниевый диод. Фильтрация вы- 
прямленного напряжения про- 
исходит благодаря применению 
дискового конденсатора С, имею- 
щего емкость 2 000—10 000 пф. 
В качестве дополнительного со- 
противления для измерительно- 
го прибора используется потен- 
циометр № с линейной характе- 
ристикой изменения сопротивле- 
ния. Сопротивление его зависит 
от подводимого напряжения и 
от чувствительности измери- 
тельного прибора и обычно рав- 


сутту 
% од 


и 
5 


няется 50—100 Ком В качестве рис, 14-14, Коаксиальный рефлектометр. 
а — отрезок коаксиального кабеля; { — 


измерительного прибора подхо- оплетка кабеля, 2 — виешняя изоля- 
дит любой прибор магнитоэлек- ционная оболочка кабеля, 3 — место 


трической системы со шкалой подсоединения внешнего проводника, 
от 01 до 1 ма 4 — внутренняя жила кабеля, 5 — изо- 

В Е лированный провод, пропущенный под 
Принцип действия и ис оплеткой коаксиального кабеля; б — 06- 


пользование коаксиальиого реф- щий вид прибора. 
лектометра. Если выход пере- 
датчика, кабель питания и точки питания антенны имеют одина- 
ковое входное сопротивление, то имеет место полное согласование 
и прямая волна без отражений распространяется от выхода пере- 
датчика до антенны. В случае отсутствия полного согласования часть 
энергин отражается от антенны и теряется в кабеле пнтания и в 
лампе оконечного каскада передатчика. 

Рефлектометр позволяет измерить как напряжение прямой, так 
и (при соответствующем положении переключателя нзмерительного 
прибора) напряжение обратной, отраженной волны. Принцип дей- 
ствия рефлектометра очень прост. Он включается в разрыв линни 
передачн, причем расположение коаксиальных разъемов Ву н В» 
не имеет значения, так как рефлектометр по своим электрическим 
параметрам вполне симметричен. При работающем передатчике по- 
теициометр регулируется так, чтобы при положении переключателя 
в положенни «прямая волна» прнбор давал полное отклонение, затем 
переключатель ставится в положение «обратная волна» без нзмене- 
ния регулировки потенциометра н измеряется напряжение обратной 
волны. Затем по получеиным результатам измерений определяется 
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коэффициент стоячей волны по формуле 


КСВ 5 (прах +6 сотр 
20 — =р70—-——— р , 
прям —6 отр 
где Ипрям — напряжение «прямой» волны; Иотр — напряжение «отра- 
женной» волны. 

Предположим, что прибор имеет шкалу с 10 делениями н в по- 
ложении переключателя «прямая волна» дает полное отклонение, 
а в положении «обратная волна» показание прибора равно 6. Коэф- 
фициент стоячей волны, таким образом, равняется: 


10-6 
КСВ = 6 = 4,0. 
При соотношении показаний прибора 10 к 2 КСВ равен: 
10-2 РА 
КСВ = 9-2 = 1,5 


При шкале прибора, имеющей 10 делений, соотношение напря- 
жений 10:0; 10: 1; 10: 2; 10:3; 10: 4; 10:5; 10:6; 10:7; 10:8; 
10:9; 10: 10 (07.р»,/ отр) соответствует значениям КСВ: 1.0; 1,2; 
1,5; 1,9; 2,3; 3,0; 4,0; рт. 9,0; 19. Поэтому измерительный прибор 
может быть отградуирован непосредственно в единицах КСВ. 


14-6. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МОСТОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАННОСТИ АНТЕННЫ С ЛИНИЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ 


Измерительный мост высокой частоты представляет собой обыч- 
ный мост Уитстона и может использоваться для определения степени 
согласованности антенны с линней передачи. Эта схема известна 
под многими названиями (например, «антенноског» и т. д.), но в ос- 
нове ее всегда лежит принципиальная схема, изображенная на 
рис. 14-15. 

По мостовой схеме протекают токи высокой частоты, поэтому 
все резисторы, нспользуемые в ней, должны представлять чисто 
активные сопротивления для частоты возбуждення. Резисторы А: 
и В, подбираются в точности равными друг другу (с точностью 1% 
или даже больше), а само сопротивление не имеет особого значения. 
При сделанных допущениях измерительный мост находится в рав- 
новесии (нулевое показание измерительного 
прибора) при следующих соотношениях между 
резисторами: А, = №; Ау: А = 1:1; К; == 
= Аа; Юз: В, = Е 

Если вместо резистора А; включить испы- 
тываемый образец, сопротивление которого тре- 
буется определить, а в качестве Ю; использовать 
отградуированное переменное сопротивление, 
то нулевое показание измерителя разбаланса 
моста будет достигнуто при значении перемен- 
ного сопротивления, равном активному сопро- 
5 тнвлению испытываемого образца. Таким обра- 
Рис. 14-15. Основная зом можно непосредственно измерить сопротив- 


схема высокочастотно- 
го моста. ление излучения или входное сопротивление ан- 


256 


тенны. При этом следует 
помнить, что входное с0- „ – — = — т 
противление антенны чи- 
сто активно только в слу- 
чае, когда антенна наст- 
роена, поэтому частота 
измерений всегда должна 
соответствовать резонанс- 
ной частоте антенны. Кро- 
ме того, мостовая схема 
может использоваться для 
измерения волнового со- 
противления линий пере- 
дачи н их коэффициентов 
укорочения. 

На рис. 14-16 пока- Рис. 14-16. Схема аитенноскопа. 
зана схема высокочастот- 
ного измерительного мо- 
ста, предназначенного для антенных измерений, предложенная аме- 
риканским радиолюбителем \2АЕЁЕ (так называемый «антенно- 
скоп»). 

Резисторы №, и А, обычно выбираются равными 150—250 ом, 
и абсолютная их величина не играет особой роли, важно только, 
чтобы сопротивление резисторов К: и К., а также емкости конден- 
саторов С, и С, были равны друг другу. В качестве переменного 
сопротивления следует использовать только безындуктивные объемные 
переменные резисторы и ни в коем случае не проволочные потенциомет- 
ры. Переменное сопротивление обычно 500 ом, а если измерительный 
мост используется для измерений только на линиях передачи, 
изготовленных из коаксиальных кабелей, то 100 ом, что позволяет 
более точно производить измерения. Переменное сопротивление гра- 
дуируется, и при балансе моста оно должно быть равным с сопро- 
тивлением испытываемого образца (антенны, линии передачи). До- 
полнительное сопротивление Ав зависит от внутреннего сопротив- 
ления измерительного прибора и требуемой чувствительности из- 
мерительной схемы. В качестве измерительного прибора можно ис- 
пользовать магнитоэлектрические миллиамперметры со шкалой 0,2; 
0,1 или 0,05 ма. Дополнительное сопротивление следует выбирать 
по возможностн высокоомным, так чтобы подключение измеритель- 
ного прибора не вызывало значительного разбаланса моста. В ка- 
честве выпрямляющего элемента может использоваться любой гер- 
маниевый диод. 

Проводники мостовой схемы должны быть как можно короче 
для уменьшения их собственной индуктивности и емкости; при кон- 
струнровании прибора следует соблюдать симметрию в расположении 
его деталей. Прибор заключается в кожух, разделенный на три от- 
дельных отсека, в которых, как показано на рис. 14-16, помещаются 
отдельные элементы схемы прибора. Одна из точек моста заземляется, 
и, следовательно, мост несимметричен относительно земли. Поэтому 
мост наиболее подходит для измерения на несимметричных (коак- 
сиальных) линиях передачи. В случае, если требуется использовать 
мост для измерения на симметричных линиях передачи и антеннах, 
то необходимо тщательно изолировать его от земли с помощью изоли- 
рующей подставки. Антенноскоп может применяться как в диапа- 
зоне коротких, так и ультракоротких волн, н граница его примени- 
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мости в диапазоне УКВ в основ- 
ном зависит от конструкции и 
отдельных схемных элементов 
прибора. 

В качестве измерительного 
генератора, возбуждающего изме- 
рительный мост, вполне доста- 
точно использовать гетеродинный 
измеритель резонанса. Следует 
иметь в виду, что высокочастот- 
ная мощность, поступающая на 
измерительный мост, не должна 
превышать 1 вт, и мощность, 
равная 0,2 вт, вполне достаточна 
для нормальной работы измери- 
тельного моста. Ввод высоко- 
частотной энергии осуществляет- 
ся с помощью катушки связи, 
имеющей 1—3 витка, степень 
связи которой с катушкой кон- 
тура гетеродинного измерителя 
резонанса регулируется так, что- 
бы при отключенном испыты- 
ваемом образце измерительный 
прибор давал полное отклонение. Следует учитывать, что при слиш- 
ком сильной связи градуировка частоты гетеродинного измерителя 
резонанса несколько смещается. Чтобы не допустить ошибок, ре- 
комендуется прослушивать тон измерительной частоты по точно от- 
градуированному приемнику. 

Проверка работоспособности измерительного моста осуществ- 
ляется подключением к измерительному гнезду безындукционного 
резистора, имеющего точно известное сопротивление. Переменное 
сопротивление, при котором достигается баланс измерительной схемы, 
должно точно равняться (если измерительный мост правильно скон- 
струирован) испытываемому сопротивлению. Эта же операция по- 
вторяется для нескольких сопротивлений при разных измерительных 
частотах. При этом выясняется частотный диапазон работы прибора. 
Вследствие того, что схемные элементы измерительного моста в диа- 
пазоне УКВ имеют уже комплексный характер, баланс моста стано- 
вится неточным, и если в диапазоне 2 м его еще можно добиться, 
тщательно выполнив конструкцию моста, то в диапазоне 70 см рас- 
смотренный измерительный мост совершенно неприменим. 

После проверки работоспособности измерительного моста его 
можно использовать для практических измерений. 

На рис. 14-17 изображена конструкция антенноскола, пред- 
ложенная Ұ?АЕР. 

Определеиие входного сопротивлеиия антеины. Измерительное 
гнездо измерительного моста непосредственно подключается к за- 
жимам питания антенны. Если резонансная частота антенны была 
измерена ранее с помощью гетеродинного измерителя резонанса, 
то мост питается высокочастотным напряжением этой частоты. Из- 
меняя переменное сопротивление, добиваются нулевого показания 
измерительного прибора; при этом считываемое сопротивление равно 
входному сопротивлению антенны. Если же резонансная частота 
антенны заранее не известна, то частоту, питающую измерительный 


Рис. 14-17. Конструкция аитенноскопа. 
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мост, изменяют До тех пор, пока не получают однозначного баланса 
измерительного моста. При этом частота, обозначенная на шкале 
измерительного генератора, равна резонансной частоте антенны, а со- 
противление, полученное по шкале переменного сопротивления, равно 
входному сопротивлению антенны. Изменяя параметры схемы согла- 
сования, можно (не изменяя частоты возбуждения высокочастотного 
измерительного моста) получить заданное входное сопротивление 
антенны, контролируя его по антенноскопу. 

Если проводить измерение непосредственно в точках питания 
антенны неудобно, то в этом случае между измерительным мостом 
можно включить линию, имеющую электрическую длину А/2 или 
длину, кратную этой длине (2 -А/2,3 -А/2,4 -4/2 ит. д.) и обладающую 
любым волновым сопротивлением. Как известно, такая линия транс- 
формирует сопротивление, подключенное к ее входу, в отношении 
1:1, и поэтому ее включение не отражается на точности измерения 
входного сопротивления антенны с помощью высокочастотного из- 
мерительного моста. 

Определение коэффициеита укорочеиия высокочастотной лииии 
передачи. Точная длина 2/2 отрезка линии также может быть опреде 
лена с помощью антенноскопа. 

Достаточно длинный свободно подвешенный отрезок линии на 
одном конце замыкается, а другим концом подключается к измери- 
тельному гнезду моста. Переменное сопротивление устанавливается 
в нулевое положение. Затем медленно изменяют частоту гетеродин- 
ного измерителя резонанса, начиная с низких частот, и переходят 
к более высоким частотам, до тех пор пока не достигается баланс 
моста. Для этой частоты электрическая длина точно равна А/2. После 
этого несложно определить коэффициент укорочения линии. На- 
пример, для отрезка коаксиального кабеля длиной 3,30 м при частоте 
измерений 30 Мгц (10 м) достигается первый баланс моста; отсюда 
^/2 равно 5,00 м. Определяем коэффициент укорочения: 


геометрическая длина _ 3,30 _ 066 
электрическая длина 500°‘ 


Так как баланс моста имеет место не только при электрической длине 
линии, равной А/2, но и при длинах, кратных ей, то следует найти 
второй баланс моста, который должен быть при частоте 60 Мгц. 
Длина линии для этой частоты равна 1л. Полезно помнить, что ко- 
эффициент укорочения коаксиальных кабелей равен приблизительно 
0,65, ленточных кабелей — 0.82 и двухпроводных линий с воздушной 
изоляцией — приблизительно 0,95. Так как измерение коэффициента 
укорочения с помощью антенноскопа несложно, то следует констру- 
ировать все схемы трансформаторов, используя методику измерения 
коэффициента укорочения, описанную выше. 

Антенноскоп можно также использовать для проверки точности 


размеров 2/2 линии. Для этого к одному концу линии подключается 


резистор с сопротивлением меньше 500 ом, а другой конец линии 
подключается к измерительному гнезду моста; при этом переменное 
сопротивление (в случае, если линия имеет электрическую длину, 
в точности равную А/2) равняется сопротивлению, подключенному 
к другому концу линии. 

С помощью антенноскопа может быть определена также точная 
электрическая длина А/4 линии. Для этого свободный конец линии 
не замыкается, и, изменяя частоту гетеродинного измерителя резо- 
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нанса таким же образом, как было описано выше, определяют самую 
низкую частоту, при которой (при нулевом положении переменного 
сопротнвления) достнгается первый баланс мостовой схемы. Для 
этой частоты электрическая длнна лйнии точно равна А/4. После 
этого можно определить трансформирующие свойства А/4 линии 
и рассчитать ее волновое сопротивление. Например, к концу чет- 
вертьволновой линии подключается резнстор сопротивлением 100 ом. 
Изменяя переменное сопротивленне, добиваются баланса моста при 
сопротивлении 2, = 36 ом. После подстановкн в формулу 4; = 


= 2, -2 получаем: 2.р = [36-100 = У3 600 = 60 ом. Таким об. 
разом, как мы видели, антенноскоп, несмотря на свою простоту, 
позволяет решить почти все задачи, связанные с согласованием ли- 
нии передачи с антенной. 


14-7. МОСТОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И АНТЕНН С СОПРОТИВЛЕНИЯМИ, 
НЕ ПРЕВОСХОДЯЩИМИ 100 ом . 


Схема прибора изображена на рис. 14-18. Как видно из 
схемы, в ней имеется второй выпрямляющнй элемент, позво- 
ляющий измерять подаваемое на схему напряжение высокой ча- 
стоты. 

Кожух, в который помещается измерительная схема, также 
следует разделить на три отсека, и в средний нз них помещается 
измерительная схема, предназначенная для измерения входного на- 
пряжения. В качестве переменного сопротивления используется 
объемный переменный резистор. Сопротивления резисторов №; и Р, 
должны быть одинаковыми (40—80 ом), безындукционными, с но- 
мннальной мощностью 1 вт. Дополнительные резисторы №, и А, 
для измерительного прибора со шкалой 100 мка равны 15 000 ом 
и 7 500 ом соответственно. Следует соблюдать соотношение между 
сопротивлениями резисторов №, и №,, равное 2: 1. Су и С, — про- 
ходные конденсаторы емкостью 100 пф каждый (емкость некритична). 
Переменное сопротивление точно маркируется через каждые 10 ом 
(значения шкалы переменного сопротив- 
ления 60, 70 и 75 ом рекомендуется вы- 
делить особо). 

После монтажа схемы следует перей- 
тн к ее настройке. Для этого к измери- 
тельным зажимам прибора подключается 
заранее известное безындукционное со- 
противление (например, 60 ом). Переклю- 
чатель прибора ставится в положение 
Вход, и напряжение высокой частоты 
увеличивается до тех пор, пока стрелка 
прибора не окажется посередине шкалы. 
При этом подводимая мощность высокой 
частоты составляет приблизительно 0,9 вт, 
и поэтому возбуждение моста можно осу- 
Рие, 14-18. Мостовая схема  ществлять с помощью гетеродинного из- 
для измерения параметров мерителя резонанса. Затем переключа. 
коаксиальных кабелей п ан тель прибора ставят в положение Изме- 


тенн с сопротивлением, не 
превышающим 100 ом, рение и, регулируя переменное сопро- 
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тивление, добиваются баланса схемы; получаемое при этом сопро- 
тивление по шкале переменного сопротивления равно нзмеряемому 
сопротивлению. Проверка прибора проводится для нескольких со 
противлений на разных частотах. 

После этого отключают измеряемое сопротивление и при ра- 
зомкнутых измерительных зажимах в положении переключателя 
Вход добиваются отклонення стрелки прнбора ровно на половину 
шкалы. После перевода переключателя в положение Измерение 
стрелка прибора должна отклониться на всю шкалу (соотношенне 
дополнительных сопротивлений равно 2 : 1). Если это не нмеет места, 
то следует изменить сопротивления резисторов А; и В, таким образом, 
чтобы отклонение стрелкн было на всю шкалу. Та же самая проце- 
дура повторяется при короткозамкнутом выходе прнбора. При этом 
же напряженнн на входе прибора и положении переключателя Из- 
мерение отклонение стрелки должно быть на всю шкалу, а при поло- 
жении Вход — на половину шкалы. В случае, если этого не проис- 
ходит, то, изменяя сопротнвления резисторов Ау н №,, добиваются 
равенства их значений (прн этом стрелка прибора должна откло- 
няться, как описано выше). 

После регулировки сопротивлений переходят к непосредственной 
градуировке шкалы прибора в выраженнях КСВ. 

Переменное сопротивление устанавлнвают равным 60 ом и к вы- 
ходу прибора подключают безындукционный резистор сопротивле- 
нием 60 ом. В положении переключателя прибора Вход на схему 
подают высокочастотное напряжение. дающее отклонение стрелки 
прибора на половину шкалы. В положении переключателя прибора 
Измерение стрелка прибора должна находиться в нулевом положении, 
что соответствует КСВ = 1. Затем к измерительным зажимам схемы 
подключают резисторы с различными сопротивлениями и каждый 
раз отмечают отклонение стрелки в положении переключателя при- 
бора Измерение (напряжение высокой частоты во всех случаях должно 
оставаться постоянным). Например, при подключении резистора 
сопротивлением 120 ом на шкале измерительного прибора в положе- 
нии переключателя Измерение значение КСВ должно равняться 2 
(120 ом : 60 ом), при подключении резистора 240 ом КСВ равен 4 
(240 ом : 60 ом), ит. д. 

При проведении практических измерений следует соблюдать 
следующие условия: 

1. Переменный резистор всегда следует устанавливать в положе- 
ние, при котором его сопротивление соответствует волновому со- 
противлению используемого коаксиального кабеля. 

2. Входное напряжение устанавливается по половинному от- 
клонению стрелки прибора в положении переключателя прибора 
Вход. 

С помощью описанной выше схемы можно решать с достаточной 
точностью все задачи, возникающне при согласовании линий пере- 
дачи с антенной. 

Часто ограничиваются только коаксиальными линиями передачи 
с волновым сопротивлением 60 ом. В этом случае в схеме рис. 14-18 
переменный резистор можно заменить на постоянный с сопротивле- 
нием 60 ом. Такая замена имеет и положительное качество, заклю- 
чающееся в том, что в этом случае схема может работать в большем 
диапазоне частот, чем схема с переменным резистором. 
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Измерительные 44-8. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ ДЛЯ 
зазсимь 


60 \ 


КОАКСИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
. ПЕРЕДАЧИ С ВОЛНОВЫМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ 66 ом 


Схема прибора показана на 
рис. 14-19. По принципу своего 
действия эта схема не отличается 
от антенноскопа. 

Прибор предназначен для из- 
мерения КСВ в коаксиальных ка- 
белях с волновым сопротивлением 
60 ом и имеет отдельный прибор 
для измерения входного напряже- 
ния и отдельный прибор для из- 
мерения баланса моста. Такая схе- 
ма хорошо работает и в диапазоне 
УКВ, так как в ней используется 
емкостная компенсация индуктивной составляющей сопротивлений 
моста (схема компенсации на рисунке не показана). 


Рис. 14-19. Измерительный мост для 
коаксиальных кабелей с волновым 
сопротивлением 60 ом. 


14-9. ПРОСТЕЙШИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ 


После того как антенна настроена на рабочую частоту пере- 
датчика и линия передачи согласована с антенной. приступают к окон- 
чательной настройке антенны. Для того чтобы получить максималь- 


ное излучение в прямом направлении или добиться максимального - 


обратного ослабления, изменяют размеры элементов антенн, рас- 
стояния между элементами или параметры схем настройки антенной 
цепи. При этом контроль настройки осуществляется с помощью 
индикаторов поля, различные варианты которых приведены на 
рис. 14-20. 

На рис. 14-20, а изображен простой полуволновой вибратор, 
посередине которого включен германиевый диод и параллельно ему 
подключен индикатор напряженности поля (микроамперметр). Длина 
вибратора может быть меньше 4/2, при этом соответственно умень- 
шается чувствительность нзмерительной схемы. Если антенна рас- 
положена горизонтально, то и измерительный вибратор также сле- 
дует располагать в горизонтальной плоскости на той же высоте, 
что и исследуемая антенна, и по возможности дальше от нее. Не- 
удобство при использовании такой схемы заключается в том, что для 
проведения измерений всегда надо иметь помощника, что не всегда 
возможно. 

На рис. 14-20, б изображен тот же вибратор, но измерительный 
прибор соединен с ним с помощью длинного шнура. Дроссели в диа- 
пазоне УКВ представляют собой обычные четвертьволновые дрос- 
сели, а в диапазоне коротких волн их индуктнвности выбираются 
по 1 мен. 

На рис. 14-20, в показана схема индикатора поля, использующего 
шлейфовый вибратор. Шлейфовый вибратор соединяется с измери- 
тельным прибором отрезком ленточного кабеля любой длины, вол- 
новое сопротивление которого равно входному сопротивлению внб- 
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ратора. Конец вибратора, подключаемый к измерительному прибору, 
подключается к резистору сопротивлением 240—300 ом. Такая схема 
индикатора поля наиболее часто используется в диапазоне УКВ, так 
как в диапазоне коротких волн шлейфовый вибратор занимает 
слишком много места. 

В дианазоне коротких волн часто используется схема, приве- 
денная на рис. 14-20, г. Высокочастотное напряжение, падающее 
на высокочастотном дросселе, выпрямляется германиевым диодом 
и по двухпроводной линии подается на измерительный прибор. Вся 
схема может быть заземлена. Для повышения чувствительности 
схемы параллельно дросселю Др иногда включают конденсатор С 
переменной емкости, который совместно с дросселем образует па- 
раллельный резонансный контур по отношению к частоте, на ко- 
торой проводятся измерения. : 

В качестве выпрямителей в схемах индикаторов поля могут 
использоваться любые германиевые диоды, а в качестве измеритель- 
ных приборов обычно используются миллиамперметры или микро- 
амперметры со шкалой = 0,5 ма. С помощью рассмотренных про- 
стейших индикаторов поля можно проводить измерения относитель- 
ной напряженности поля, определение величины обратного ослаб- 
ления и снятие диаграммы направленности антенны- 

Во многих случаях желательно иметь избирательный индика- 
тор напряженности поля, который объединял бы в себе качества 
как индикатора поля, так и волномера. На рис. 14-21 приведена 
схема, выполняющая одновременно функции поглотительного волно- 
мера и индикатора поля. Несмотря на довольно низкую чувствитель- 
ность этой схемы, она вполне пригодна для проведения измерений. 
Катушка РЁ, совместно с конденсатором переменной емкости С; об- 
разует перестраиваемый параллельный резонансный контур. Для 


Осветительный 
а) провод людой. 
блины 
Шлейфовый 
Вибратор 


л Б е провод 
енточныц ой тины, 
кабель 240-300 ом А 


произвольной длины 


8) 1000 2) 


Рис. 14-20. Простейшие измерители напряженности поля, 
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того чтобы этот контур как можно 

Измерительная меньше шунтировался измерительной 
ДНтЕНИ И . антенной и германиевым диодом, связь 

_ Коаксиальный разъем его со’ схемой индикатора поля осу- 
Д ществляется с помощью катушки свя- 
зи Г., которая слабо связана с ка- 
тушкой индуктивности контура Гл. 
При больших мощностях излучения 
индикатор показывает напряженность 
поля даже без настройки контура 
г, Сі. При настройке же контура 
І.С на частоту, на которой прово- 
дятся измерения, прибор даєг резко 
выраженный максимум. При неболь- 


л 

Фтеккер хабель сбл, ших мощностях излучения индикатор 
поля в первую очередь измеряет на- 

2—8 59 пряженность поля, частота которого 


равна частоте, на которую настроен 
Рис. 14-21. Избирательный инди- Контур Ё.С1. Катушки контура мож- 
катор напряжениости поля. но сделать сменными, а шкалу пере- 

менного конденсатора (максимальная 
емкость конденсатора выбирается обычно 50 пф) проградуировать 
непосредственно в выражениях частоты. В качестве измерительного 
прибора обычно используется микроамперметр магнитоэлектрической 
системы со шкалой = 1 ма. 

Приведенную схему можно использовать для измерения пара- 
зитных излучений в каскадах передатчика, если измерительную 
антенну заменить на отрезок коаксиального кабеля с петлей связи 
на конце, как показано на рис. 14-21. Эта же схема может исполь- 
зоваться при проведении нейтрализации оконечных ламп передат- 
чика. Если между точкой нулевого потенциала и измерительным 
прибором включить головные телефоны, то можно прослушивать 
модуляцию собственного передатчика (так называемый монитор). 

Шкала прибора индикатора получается не линейной, а квад- 
ратичной. Ее можно линеаризовать, включая последовательно с при- 
бором большое дополнительное сопротивление (10 000 ом), но при 
этом снижается чувствительность прибора. 

Для повышения чувствительности прибора иногда используют 
однокаскадный транзисторный усилитель тока, который в зависи- 
мости от параметров применяемого транзистора дает обычно при- 
близительно 10-кратное усиление по току (рис. 14-22). Выпрямлен- 
ное германиевым диодом напряжение подается на базу транзистора, 
коллекторный ток которого 
компенсируется в отсутствии 
сигнала (установка измери- 
тельного прибора на нуль} 
в мостовой схеме с помощью 
резистора переменного со- 
противления. Компенсацию 
коллекторного тока надо 
проводить перед каждым из- 
мерением, так как нуль при- 
бор асерге Рис. 14-22. Избирательный нндикатор на- 


дрейфа коллекторного тока рряжениости поля с транзисторным уси- 
транзистора. лителем постояниого тока, 
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14-40. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ 


После описания измерительных приборов, использующихся при 
антенных измерениях, рассмотрим, как они используются при на- 
стройке на примере трехэлементной антенны «волновой канал». 

Итак, необходимо оптимальным образом согласовать и настроить 
трехэлементную антенну «волновой канал». Питание осуществляется 
по ленточному кабелю УКВ с волновым сопротивлением 240 ом, 
а согласование линии передачи с антенной — с помощью Т-образной 
схемы согласования. 

1. Линия передачи отключается от антенны; с помощью гетеро- 
динного измерителя резонанса (связь ГИР осуществляется с Т-об- 
разной схемой согласования) определяют резонансную частоту ан- 
тенны. При этом наблюдается три резонанса: резко выраженный 
резонанс — резонанс вибратора антенны; более слабый резонанс на 


частоте меньшей, чем резонансная частота вибратора, — резонанс 
рефлектора; более слабый резонанс на частоте более высокой, чем 
резонансная частота вибратора, — резонанс директора. 


Если резонансная частота вибратора сильно отличается от рас- 
четного значения, то следует, изменяя размеры вибратора, добиться 
ее соответствия с расчетной частотой. 

2. Антенноскоп подключается непосредственно к зажимам пи- 
тания антенны (Т-образная схема согласования); измерительная ча- 
стота выбирается равной резонансной частоте вибратора. Мост ба- 
лансируется с помощью резистора переменного сопротивления; по- 
лученное сопротивление — входное соПротивление антенны. Это 
входное сопротивление должно равняться волновому сопротивлению 
линии передачи, т. е. 240 ом. Если такого равенства нет, размеры 
Т-образной схемы согласования изменяют таким образом, чтобы 
входное сопротивление равнялось 240 ом. Затем подключается линия 
передачи, и считается, что она точно согласована с антенной. Кон- 
троль согласовання: к входному концу линии передачи подключают 
антенноскоп, и баланс измерительного моста должен быть при со- 
противлении 240 ом. 


Другой метод согласования 


Линия передачи подключена к антенне. К концу линии передачи 
подключается антенноскоп, и сопротивление переменного резистора 
устанавливается 240 ом. Измерительная частота равна резонансной 
частоте излучателя. Размеры Т-образной схемы согласования изме- 
няются до тех пор, пока не будет достигнут баланс измерительного 
моста. 


Согласование с помощью 
двухлампового индикатора 


Линия подключена к антенне (ленточный кабель с волновым 
сопротивлением 240 ом). На линии передачи крепится двухламповый 
индикатор, и размеры Т-образной схемы согласования меняются 
до тех пор, нока лампочка, расположенная со стороны передатчика, 
не будет гореть ярко, а лампочка, расположенная со стороны антенны, 
совсем не погаснет. 

3. Теперь приступают к настройке антенны на максимальное 
излучение в прямом направлении или на максимальное ослабление 
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В обратном направлении. Для этого индикатор поля подвешивают 
в направлении основного излучения антенны п подбирают рассто- 
яние между ним и антенной или его чувствительность таким образом, 
чтобы стрелка прибора при нормальной мощности передатчика от- 
клонялась на половину шкалы. Затем, изменяя размеры элементов 
антенны и расстояния между ними, добиваются максимального по- 
казания прибора. Кроме того, можно увеличивать мощность излуче- 
ния, регулируя параметры схемы связи линии передачи с выходом 
передатчика. Следует всегда помнить, что настройки на максимум 
излучения в прямом направлении и на максимум обратного ослаб- 
ления не совпадают. Для настройки на максимум обратного ослабле- 
ния антенну разворачивают в сторону ипдикатора поля рефлектором 
и, изменяя его расстояние до других элементов антенны (а при слу- 
чае и его размеры), добиваются минимального значения напряжен- 
ности поля в обратном направлении. 

Так как изменение размеров антенны приводит к большим или 
меньшим изменениям входного сопротивления, то после проведения 
настройки антенны следует дополнительно проверить условия со- 
гласования линии передачи с антенной- 

4. После проведения описанной выше настройки и регулировки 
антенны можио перейти к снятию ее диаграммы направленности. 
Для этого антенну поворачивают относительно индикатора поля шаг 
за шагом на 10° и таким образом получают 36 измерений напряжен- 
ности поля, которые затем наносятся на бумагу с полярными коор- 
динатами, что дает диаграмму направленности антенны в горизон- 
тальной плоскости. 

Если приводятся точные размеры элементов антенны, то можно 
не проводить измерения резонансной частоты вибратора, а сразу 
приступить к согласованию линии передачи с антенной. В случае же, 
если размеры антенны выбраны неточно, то баланс измерительного 
моста нельзя получить ни при каких размерах согласующей схемы. 

Симметричные антенны рекомендуется согласовывать с лини- 
ями передач, имеющими волновое сопротивление 240 ом, так как 
при этом антенну можно возбуждать по ленточному кабелю (2 == 
= 240 ом) или по коаксиальному кабелю (2 = 60 ом), используя 
для его подключения симметрирующий полуволновый трансформатор 
(при этом условии согласования не нарушаются, так как коэффи- 
циент трансформации сопротивления равен 4: 1). Само же согла- 
сование может проводиться на ленточном кабеле с волновым сопро- 
тивлением 940 ом с помощью двухлампового индикатора. После 
достижения согласования ленточный кабель можно заменить на 
коаксиальный кабель описанным выше способом. 
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